ミノルタ株式会社 
ミノルタ販売株式会社 


フォトヴポートセンター 

弊社製品のカメラ、交換レンズ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、露出計など写真や画像 
に関わる製品の機能、使いち、撮影ち法などのお問い合わせをお受けいたします。 

ナビダイヤル0曰 70-007 川 

ナビダイヤルは、お客様び日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムです。 

TEL 03-己3已 1-94 10 

携帯電話 • PH S 等をご使用の場合はこちらをご利用ください。 

FAX 03-3356-6303 

受付時間10:00〜18:00 (±•日-祝日定休） 

下記ホームページでもデジタル製品に関する情報を提供しております。 

http://www.dima 旨 e.minolta.co.jp/ 
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正し < 安をにお使いいただ < ために 


正しくま全にお使いいただくために 


電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲のミち損や、発熱や破裂による乂災やケガの原因 
となりますので、次のことは必ずお守りください。 

♦指定された電池 m 外は使わないでください。 

* 電池の極性 （+/—) を逆に入れないでください。 

♦表面の被膜び破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。 

* 電池のショート、分解、加熱、および乂中•水中への投入は避けてください。また金 
属類と一緒に保管しないでください。 

* 新しい電池と古い電池、メーカーや種類の異なる電池、充電状態の異なる電池を混ぜ 
て使用しないで < ださい。 

♦アルカリ電池は充電しないでください。 

* 充電式電池を充電する場合は、専用の充電器をご使用ください。 

♦万一電池び液漏れし、液び目に入った場合は、こす5ずにきれいな水で洗った後、直 
ちに医師にご相談ください。液び手やを服に付着した場合は、水でよく洗い流してく 
ださい。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。 


A 警告 

AC アダプターをご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いくだ 
さい。 

表示 iU 外の電源電圧を使用すると、乂災や感電の原因となります。 

電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 

他の金属と接触すると発熱、破裂、発乂の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正し 
く廃棄するか、 U サイクルしてください。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

内部には高圧部分びあり、触れると感電の原因となります。修理や分解び必要な場合は、お買い求 
めの販売店または最寄りの弊社サービスセンター-サービスステーションにご依頼ください。 

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部び露出した場合は、内部に触れないように電 
池を巧き （ AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5巧き)、使用を中止して 
<ださい。 

フラッシュ部には高電圧び加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分ち使用 
を続けると、感電、乂傷、乂災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊社ヴービ 
スセンター-サービスステーションに I 爹理をご依頼ください。 

幼児の□に入るような電池や小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管して 
<ださい。 

幼児び飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

製品および付属品を、幼児•子供の手の届く節囲に放置しないでください。 

幼児•テ供の近くでご使用になる場合は、細むの注意をはらってください。ケガや事故の原因とな 
ります。 

フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近くでフラッシュを発光させると視力障害を起こす原因となります。 


お買い上げありがとラございます。 

ここに示した注意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害 
や財産への損害を未然に防止するためのちのです。よく理解して正しく安全にお使いください。 

A 巧を化 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死こしたり、重傷を負ラ可能性が 

胃=1 想定される内容を示しています。 

A 、、^3ゴ=この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ラ可能性が想定される内 
ZlA に胃 容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。 

絵表示の例 

/k A 記号は、ま意を促す内容があることを告げるちのです。（左図の場合は発熱を意） 


A 警告 
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激瓜必合 八八^ 
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A 警告 


万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙び出るなどの異常を感じた5、すみやかに電池を巧 
き （ AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5巧き)、使用を中止してくだ 
さい。電池も高温になっていることびありますので、乂傷には十分ミ主意してくださし、。 

使用を続けると感電、乂傷、乂災の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの弊社ヴー 
ビスセンター • サービスステーションに修理をご依頼ください。 


A 注意 


車のトランクやダッシュボードなど、高温やを湿になるところでの使用や保管は避け 
て < ださい。 

外装び変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による乂災、乂傷、ケガの原因となります。 

長時間使用される場合は、皮膚を触れたままにしないでください。 

本体の温度び高くなり、低温やけどの原因となることびあります。 

長時間の使用後は、すぐに電池や SD メモリーカードを取り出さないでください。 

熱くなっているため乂傷の原因となります。電源を切って温度び下びるまでしばらくお待ちくださ 
い。 

発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 

発光時に発光部び熱くなり、乂傷の原因となります。 

液晶モニターを強く巧したり、衝撃を与えたりしないでください。 

液晶モニターび割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因となります。中の液体に 
触れてしまった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医師に 
ご相談ください。 


A 警告 


車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 

自動車などの運転中や歩行中に撮影したり、モニターを見たりしないでください。 

転倒や交通事故の原因となります。 

フアインダーを通して太陽や強い光を見ないでください。 

視力障害や失明の原因となります。 

風呂場など湿気のをい場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。 
内部に水び入った場合はすみやかに電池を巧き （ AC アダプターの場合は電源プラグを 
コンセントか5巧き）、使用を中止してください。 

使用を続けると、乂災や感電の原因となります。お買い求めの販売店または最寄りの製社サービス 
センター • サービスステ ー シヨンにご連絡ください。 

引乂性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製 
品を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー 
等の弓 I 乂性溶剤は使用しないでください。 

爆発や乂災の原因となります。 

AC アダプターをご使用の場合、電源コードに重いものを秉せたり、無理に曲ずたり、 
引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでください。またコ 
ンセントか5巧くときは、アダプター本体を持って巧いてください。 

コードび傷むと乂災や感電の原因となります。コードび傷んだら、販売店または最寄りの弊社ヴー 
ビスセンター • サービスステーションに交換をご依頼ください。 


正し < 巧をにお使いいただ < ために 


正しくま全にお使いいただくために 


瓜么 A ^ ^ ^ 


A A A 盛 A 座盛盛 A 
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正し < 安をにお使いいただ < ために 


A 注意 


A AC アダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込んでくださ 
い0 

電源プラグび傷ついていたり、差し込みびゆるし儒合は使用しないでください。乂災や感電の原因 
^となります。 

A AC アダプターを巧や布団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 

熱により変形して感電や乂災の原因となったり、非常時にアダプターび抜けなくなったりします。 

お手入れの際や長期間使用しないときは、 AC アダプターをコンセントか5巧いてくだ 

冷^さい。 

乂災や感電の原因となります。 


—ユーザー登録について- 

本製品をお使いになる前に、お早めにユーザー登録をお済ませください。同個されているユーザー 
登録カードに記載の弊社ホームページでオンライン登録を行うか、登録カードに記入して送付して 
ください。 


この装置は、情報処理装等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス目情報技術装置です。この 
装置は家庭環境で使用されることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受像機に近接し 
て使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。使用説明書にしたびって正しい取り扱いをしてく 
ださい。 


Microsoft ®、 Windows ® は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 
日 uickTime ™ は、米国およびその他の国における Apple Computer , Inc . の商標です。 

SD □ゴは、商標です。 

その他の会社名-製品名は、一般に各社の商標-登録商標です。 
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内容物の確認 


お買い上げのパッケージに栖包されているちのは iU 下の通りです。ご確認の上、不備な点がございま 
した5、お買い求めの販売店にご連絡ください。 


カメラ本体 （DiMAGE F 100) 


八ンドストラップ HS - DG 100 1目 MB SD メモリーカード 




MINOLTA 



本体使用説明書（本書） 

DiMAGE Viewer 使用説明書 

(ソフトウエア DiMAGE Viewer 用） 


アフターサービスのご案内 
保証書（ユーザー登録カード) 



























さ部のち敬 


* の付いたところは直接手や指で触れないでください。 
r ボディ前面 1 


シャツターボタン 



(バリア閉のとさ) 
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各部のを祿 


ボディ背面 


ファインダー接眼窓* 
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各部のち敬 

r 上面データパネル 


スポット測光表示- 
音声記録表示—— 
にュアル撮像感度表示 
にがルフす-カス表示一！ 


フラッシ1モ-ド表 7 F 


露出補正表示 
にュァルホヮ仆 A 、、 ランス表示 
ブラケット撮影表示 
1コマ撮影/連続撮影表示 
セルフタイマー表示 


P 口踞を ASM 

恣 fSlim 888 



露出モード表示 


画質表示 


画像サイズ表示 撮影可能残り画像数表示 
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液晶モニター （ AUTO 撮影時) 


各部のを祿 


(フルオート)デジタル 

撮影シーンセレクター デジタルズーム(倍率) 
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さ部のち敬 

〔 液晶モニター（マニュアル撮影時） ） 


フオー カス/ ズーム 切り替え表示 


デジタル撮影シーンセレクター(マク □) - 
彩度調整 

音声言战ま- 


撮影モード 
フラッシュモード 

シャブネス調整- 

]ントラスト調整- 

露出補正 
臟感度 
ホワイトバランス 

露出モード 
測光モード 



スポット測光ヴークル 
カラーモード 

デジタルズーム(倍率） 


歐⑩な剛[民 
」 


® (M MHW ) 胃- 
淵□離副1。- 



シャツター) S 度/絞り値 


-画像サイズ 
-画質 
-屬也容量 
-ワイド乃-カスフレ-ム 

7117ル乃-カストグラフ 
トカル乃-カスフレ-ム 

ドライブモード 
励美0画像数 


手ぶれ I 


フォー カス表示 
吾 写し込み表示 
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各部のを祿 


液晶モニター（再生モード、1コマ再生時） 


J 跃再生(倍率） 


再生モード 


服昼欄® 
墜 


膨日時 


音声付き画像 


1か。雖 

"iiii.Olii 


誦口 ◎匿 . 


日疯〇圍含に◎繼成囉^關 -— 画像番号/全体の画像数 


-画像サイズ 
-画質 
-屬也容量 


フオルダの通し番号 
一そのフオルタ’内の 
画像輯 


1 


(ボイスメモ、音声付を動画、 
アフレコ、ボイスレコーデイング） 


プリント指定 ( DPOF ) 
プ□テクト(—誤消去防止） 


1已 




















































操作早分かり 


詳し<は本文をご覧<ださい 


[ 準備をする 




〔 撮影する 一 P . 27 ) 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを A 巧 0 にさ 
わせまず。 

2.上下の十字キーで撮 D たいものの大まさを決めまず。 


3.シャツターボタンを半押ししま 

ず。- 

4-シャツターボタンを巧し込んで 
撮影しまず。 
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撮影した画像を確認する（クイックビュ ー)- P .41 


操作早分かり 



•撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを押しまず。 


-2 •ちちの十字キーで、見たい画像 
を選びまず。 

3•メニューボタンを押ずと元の撮 
影モードにもどりまず。 



撮影した画像を消去する 一 P .42 



•撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しまず。 


2•ちちの十字キーで、消去したい 
画像を選びまず。 

3•もう一度クイックビュー/消去 
ボタンを巧しまず。 



4. ちの画面が出たを、十字キーのち側で r はい J を還び、 
十字キーの中央を巧ずと消去されまず。 

• 「いいえ」のままで十字キーの中央を押すと消去されません。 

已•シャツターボタンの半巧し、または、メニューボタン 
で元の撮影モードにもど0まず。 


A この]7を消ましますか？ 
はい !いいえ」 
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撮慕前の準備 


にトラップの取り付け方】 



1.ストラップ取 D 付け部に、ストラップの短い方を 
通しまず。 

•先端を細くして通してください。 

♦取り付け部に巧して垂直に押し込むようにすると通りやす 
くなります。通らない場合は、先の細いらので先端を引つ 
張り出してください。 


2.通したストラップの輪に、もう一方の端を通して 
引つぉ〇まず。 
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電池の入れ方 


付属の二酸化マンガンリチウム電池 ( CR - V 3) 1本、または、単3形ニッケル水素電池2本を使用します。 
♦ニッケル水素電池は、指定の充電器でフル充電してか5お使いください。 



1 • メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF 
にさねせまず。 

•電池を入れる前に、かならずメインスイッチ/モード切 
り替えダイヤルを OFF に合わせてください。 




3. 電池ま内部の +/— 表示にした 


がって、電池を入れまず。 



4.電池室ふたを閉じ、そのままふたを矢印の方向に止ま 
るまでスライドをせまず。 


(次ページに続< 豚) 
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電池の入れ方 


〔 

電池容量の確認 

〕 



口 

ち CKJAL ミミ iiii 

AUTO SIZE ■画 



メインスイッチ/モード切り替えダ 
イヤルを日 FFL ソ外に合わせると、 
電池の容量が上面データパネルと 
液晶モニター画面ち上に表示され 
ます。 


上面データパネル 

液晶モニター 

電池容量 

点灯 

回(白色)点灯(約日秒間） 

電池容量は十分です。 

口点灯 

回(白色)点灯(約日秒間） 

電池容量び少なくなりました。 

•節電のためフラッシュ発光直後は液晶モニ 
ターが消灯します。 

C * 点灯 

¢3 (ホ色)点灯 

電池の交換をおすすめします。 

• この状態でもまだ撮影はでをます。 

•節電のためフラッシュ発光直後は液晶モニ 
ターが消灯します。 

に3のみ点滅 

電池がなくなりました 

新しい電池と交換してください。 
シャッターは切れません。 


♦何も表示されないときは、電池の向き （+/-) を確認してください。 

•長時間の撮彰や再生には、別売の AC アダプター AC - 目の使用をおすすめします。一 P . 189 
♦ AC アダプターを使用するとさは、電池はカメラから抜いてください。 

♦二酸化マンガンリチウム電池 CR - V 3、 および、ニッケル水素電池]^ソがの種類の電池は、性能が保証できませ 
んので、このカメラには使用しないでください。 

•電池容量がなくなったとき(上面データパネルに 4 i = a のみ点滅し、液晶モニターに r 電池びなくなりまし 
た」と表ちされたとき）は、 その電池はちほ用しないで<ださい 。 ずみやかに新しい電池と交換してく 
ださい。 
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電池の入れ方 


パワーセーブ（操作しないでいると表示び自動的に消えます) 


上面データパネル 



このデジタルカメラは、約30秒 L ソ上何も操作をしないでいると、節電 
のため自動的に液晶モニターが消灯します。また約1分拟上何も操作 
をしないでいると、自動的に上面データパネルち消灯します（パワーセ 
—ブ)。 

何かボタンやキーを}甲すか、メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を回せば、操作び再開でさます。 

♦パワーセーブまでの時間（初期設定は1分）を変更することができます。 
一 P . 1已4 

♦パワーセーブ状態になってから3分間は、電源/アクセスランプが緑色で 
点滅します。 


日付-時刻設定のバックアップについて 


カメラか5電池を取り出し、かつ、 AC アダプターも接続しないで一定時間必上放置すると（目安とし 
て1時間程度)、日付*時刻の設定が失われ、2002.01 .01 00 : 00にリセットされます。 
この場合カメラの電源を入れると、「日付•時刻を設定してください」といラメッセージが表示され 
ます。167、168ページの手順にしたがって、日付と時刻を設定し直してください。 
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SD メモリーカードの入れ方/取り出し方 


入れ方 


画像を記録するには 、 SD メモリーカード、または、マルチメディアカード化ソ下力ード）が必要です。 
付属の SD メモリーカードは、そのままこのカメラに入れてお使いいただけます。 


ライトプ□テクト（書さ込み禁止)スイッチ 

♦ SD メモリーカードにはライトプ□テクト（書さ込み禁止）スイッチがついていま 
す。このスイッチを下にスライドさせると、カードへのデータ書さ込みが禁止さ 
れ、カード内の画像等を保護することがでさます。書さ込みする際には、スイッ 
チを上側に上げてください。 

力ードを入れるときは、 電源/アクセスランプが r 赤色で点減していない」こ とを確認してから入れてく 
ださい。 




1. 電源/アクセスランプが r ホをで点滅していない J 
ことを ffl 認して 、力ードス□ットふたを開をまず。 

2. 力ードのラベルをカメラ前面（レンズ)側、接点を 
背面(液晶モニター)側に向け、ラベル上の▲マー 
クを巧入口に向けて、 r カチッ J と音がずるまで巧 
し込みまず。 




♦カード中央をまっすぐに押し込みます。端を 
押し込まないでください。 

♦力ードが奥まで入らない場合は、無理に押し 
込まずに、カードの向きを確かめて正しく入 
れ直してください。 

♦奥まで入ると、カードは固定されます。 
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SD メモ U — 力ードの入れ方/取りおし方 


3•力ードスロットふたを元通り閉じまず。 

•閉まらない場合は、ちページの要領でカードを一度押し込んでから取り出し、向きを確かめて正しく入 
れ直してください。 

♦カードを入れないまま撮慕しようとすると、「カードが入っていません」というメッセージが現れます。 
•マルチメディアカードを使用した場合、 SD メモリーカードと比べて、撮影や再生時の動作応答時間が 
かなり長くなります。 

•マルチメディアカードを入れたとき、上面データパネルに「-」表示が現れたり『このカードは使 

えません。』というメッセージが表示される場合は、カードの上下や裏表を逆に入れていないか確認し、 
正しく入れ直してください。 


取り出し方 ) 

1. 電源/アクセスランプが r ホをで点滅していない J 
ことを確認して、力ードス□ツトふたを開をまず。 


電源/アクセスランプび赤色で点滅中はカードを取り 
出さないでください。カード内のデータが破損する 
原因となります。 




2•力ードを r カチッ J と音がずるまで力ードス□ッ 
卜奥の方へ少し巧し込みまず。 

♦固定が解除され、カードが少し飛び出してさます。 


3•力ードを取り出し、力ードス□ットふたを元通り 
閉じまず。 
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撮影刖画像数の見方 


SD メモリーカードを入れて、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルを A 巧。または Om に合わせると、上面デー 
タパネルと液晶モニターち下に撮影残り画像数(現在の設定 
で撮影を続けると、あと何枚撮影できるか)が表示されます。 


□ 

ち QUA 。 川 ii 

AUTO sizEil 、し Cq 


1 枚の SD メモリーカードに記録でをる画像数は、カードの容量やデジタルカメラで設定された画像ヴ 
イズ、画質によって異なります。カード容量 16M 目の SD メモリーカードで初期設定で撮影する場合、 
記録でをる画像数は約14枚になります(画像サイズ FULL、 画質スタンダード)。 

♦異なる容量の SD メモリーカードを使用した場合や画像サイズ-画質を変更した場合、また動画撮影を行っ 
た場合は、撮彰残り画像数は大さく変わります。 

• 000が表示されたとさは、 SD メモリーカードがいっぱいです。他の SD カードに交 
換するか、 SD カード内の画像を消去してください。画像ヴイズをルさくしたり（^ 
P. 已4)、画質をより圧縮率の大きいものに変更する（一 P. 已已）と撮慕できる場合ら 
あります。 





♦ファイルサイズは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては表示されている残り画像数が多少上下 
することがあります。 

♦残り画像数が999枚を超える場合は、999と表示されます。999枚！; TF になるとカウントが始まります。 
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カメラの構え方/シヤッターボタンの r 半}甲し J 


ファインダーを見て撮影する 


ファインダーを骗いて撮影すると、カメラをしっかり構えることがで 
を、手ぶれが起こりにくくなります。 



♦脇を閉め、両手でしっかりと構えます。 

• 縦位置で撮影するときは、フラッシュを上にして構えてください。 

• レンズやファインダー対物窓などカメラの前面に、特にフラッシュに、指 
や髪の毛、ストラップ等がかからないようにしてください。 

♦暗い場所でフラッシュを使わずに撮影する場合や、望遠側で撮彰する場 
合は、手ぶれが起こりやすくなります。兰脚などにカメラを固定して撮 
影することをおすすめします。 

•広角側で1 .Om より近いらの、望遠側で 3.0m より近いらのを撮彰すると 
さは、ファインダーで見える範囲と実際に写る範囲とに差がありますので、 
液晶モニターで構図をミ夫めてください。 


液晶モニターを見て撮影する 


基本的な構え方は、ファインダーを見て撮影する場合と同じです。ファインダーを見て撮影する場合 
と比べて手ぶれが起こりやすいので、ぶれないよラにカメラをしっかり構えて撮影してください。 


シャツターボタンの「半押し」 


シャッターボタンを軽く巧すと、途中で少し止まるところがあります。この使用説明書ではここまで 
押すことを伴巧し」と呼んでいます。 

口を谷 

押す前 半押し 押し込んだ状態 


2已 







































簡単に撮影できます 
AUTO 撮影編 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが aS ?0 位置にあるとをの各 
種設定について説明しています。 



メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を aS ? o 位置にしていると、液晶モニター 
画面左上に◎が現れます。 
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基本的な撮影 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤル 
を A 巧0に合わせまず。 

♦電源/アクセスランプが緑色で点なします。 

2•液晶モニター、または、ファインダーを見な 
が S 、 上下の十字キーで写したいものの大を 
さを巧めまず。 

•上の十字キーを押すと望遠になり、より大さく写り 
ます。下の十字キーを巧すと広角になり、より広い 
範囲のらのが写ります。 



3. ピントをさねせたいものに [] をさねせて、 
シャツターボタンを半巧ししまず。 

半押しするとピントが合います。ピントが合って固 
定されると、ピント合わせに使われたセンサーが赤 
色で表示され、ワイドフオーカスフレーム内のどこ 
にピントが合っているかをお知らせします。 

♦ピントが合うと、液晶モニター画面のち下にフオー 
カス表示燃〇汾が点灯します（ファインダーのフオ 
ーカス表示(緑ランプ)ら点灯しまず)。 

また、カメラが撮影シーンを自動判別して、それに 
応じたシーンセレクターの絵表示が液晶モニターに 
表示されます。（フルオートデジタル撮影シーンセ 


レクター） 


P.36 


ピントが合った後に被写体が動いた場合は、ワイド 
フオーカスフレーム内でピントを合わせが続けら 
れ、被写体の動さに合わせてピント位置をお知らせ 
する赤色のセンサーら移動します。（自動追尾 AF) 
— P.30 


AUTO 撮影 


(次ページに続< 腐0 
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基本的な撮影 


♦シャッターボタンを半押ししたとさファインダーの 
フラッシュ表示（オレンジランプ）がすばやく点滅す 
る場合は、フラッシュが充電中です。シャッターボ 
タン半押しでオレンジランプが消えるまで待つてか 
ら撮影してください。 




(データ書を込み中は赤色で点滅) 


4. シャツターボタンを巧し込んで撮慕しまず。 

♦撮影された画像が自動的に SD メモリーカードに記録 
(保存）されます。 SD メモリーカードへの書さ込み中 
は電源/アクセスランプが赤色で点滅しますので、その 
間はカードや電池を巧かないでください。 


• デジタルカメラから約已 0cm じ(上離れたらのにピント 
が合います。それより近くを撮影するとさは、デジ 
タル撮影シーンセレクターの「マクロ」をお使いく 
ださい。一 P.37、38 

•撮影後は、メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を日 FF に合わせてカメラの電源を切ってください。 



28 


このカメラは「エリア AF」 を搭載しています。 AUT 日撮影時のピント合わせは、撮りたいちのが画 
面中央になくても、ワイドフオーカスフレーム内にあれば的確にと5えることができ、シャッター 
ボタン半押し後に被写体が動いた場合ワイドフオーカスフレーム内でそれを追い続ける「自動追尾 
AFJ を採用しています。 

• このカメラは、 AF の距離情報などからピントを合わせるべき被写体を判別する機能（主被写体自動判別 
機能）を搭載しており、たとえば撮りたい人物が画面中央にいない場合でら、ワイドフオーカスフレー 
ム内にあれば、的確にとらえることができます。 

♦シャッターボタンを半押しすると、ピントを合わせるべき被写体がミ夫定されます(被写体□ック）。その 
被写体が止まっていればその位置でピントが固定されます。その被写体が動いているときは、ワイドフ 
才ーカスフレーム内でそれを追い続けます（自動追尾 AF、 一 P.30)。 

•液晶モニターボタンを押して「液晶モニター消灯」にすると（一 P.44)、 自動追尾 AF は自動的にキャン 
セルされます。液晶モニターボタンを押して液晶モニターを再び点灯させると、自動追尾 AF ら再び動作 
し始めます。 



このカメラは、ワイドフオーカスフレーム内にピント合わせのためのセンサーを己つ持つており、 
ワイドフオーカスフレーム内の広い範囲でピント合わせがでをます。 

また、 AF の距離情報などか5ピントを合わせるべき被写体を判別する機能(主被写体自動判別機能） 

を搭載しており、たとえば、上の例のよラに撮りたい人物が画面中央にいない場合でも、ワイドフ 
オーカスフレーム内にあれば、的確にと5えることができます。 

(次ページに続< 腐0 
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AUTO 撮影時のピントをねせ 


3ぶか帽 


AUTO 撮影 







































AUTO 撮影時のピントをねせ 


[ 半}甲しでピントを台わせた後、被写体び動いた場台（自動追尾 AF) 1 

シャッターボタンの半押しでピントを合わせるベを被写体を決定した後でその被写体が動いた場合、 
シャッターボタンを半押しのままにしておくと、ワイドフオーカスフレーム内でその被写体にピント 
が追従します（自動追尾 AF)。 

撮りたい被写体が左ちに動いてもピントが合った状態でその被写体を追い続けるので、いったんシャ 
ッターボタンの半押しでピントを追ラ被写体を決定しておけば、被写体が最適の状態（たとえば、子供 
が振り向いた瞬間や、ぺットがもっとも愛5しい表情をしたとをなど）を狙って撮影でをます。 

♦自動追尾 AF のときは、ピントが合っているところをお知らせするホいセンサー（ピント位置表示）が被写体 
の動さに合わせて移動します（下図は画面左からちへと被写体が動いたとさ)。 


OMFi 綱 

を纖厕 剛。 


cimM » 

を誦 漏。 


OMJTO 誦 

を纖厕 剛。 

□ 

争 

□ 

争 

□ 

□ 


□ 


□ 

1/赁⑩ Fici 燃〇孤昼图 


1/綱 關。 d 燃〇》》關 


1/盧⑩ Fici 燃〇城離 



♦被写体の動さが高速だった場合や、被写体がワイドフオーカスフレー 
ムのがに移動したときは、□ーカルフオーカスフレームからワイドフ 
オーカスフレームにらどって、追尾でさないことをお知らせします。 

/ またこのとき、液晶モニター画面ち下のフオーカス表示燃〇》》が〇 
(赤色で点な)に変わります。 

♦似下の場合は、自動追尾 AF は動作しません。これらの場合はワンシヨ 
ット AF (シャッターボタン半押しで一度だけピントを合わせ、そこで 
固定^ド.81)に切り替わります。 

•液晶モニターを消灯しているとき（一 P.44) 

. 暗いところ 

•デジタルズーム域で撮影しているとさ（一 P. 目日） 

. セルフタイマー撮彰/リモコン撮影のとさ（一 P. 47〜 49) 
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AUTO 撮影時のピントをねせ 


フオー カス表示 



シャッターボタンを半巧しすると、ピントを合わせるべき被 
写体が決定され、それにピントが合ラと、ワイドフォーカス 
フレームの中でピント合わせに使われたセンサーがホ色で表 
7JT されます。 

同時に、液晶モニター画面ち下のフォーカス表示とファイン 
夕一横のフオーカス表示（緑ランプ)がピントの状態をお知5 
せします。 


※液晶モニター画面ち下に〇(赤色)が点灯するとき*ファインダー横の緑ランプが すばや<点減 ずる 
とさは、被写体がデジタルカメラか5已 0cm 拟上離れているか、または、オートフォーカスの苦手 
な被写体（^次ぺージ)を撮影しよラとしていないか確認してください。そのまま撮影すると、ほ 
ぼ 2.0m にピントが合います。 

※ファインダー横の緑ランプが約0.已砂間隔で ゆっくり点減 ずるときは、シャッター速度が遅くなり 
手ぶれを起こしやすくなっています。兰脚などにカメラを固定して撮影されることをおすすめしま 
す(一63ぺージ)。 

(次ページに続< 腐0 
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燃〇城点灯 

緑ランプ点好 

自動追尾 AF で、 

ピントが合っています。 

ピントを追尾中です。 

〇 (赤色）点灯 
緑ランプすばやく点、滅 

ピントが合っていません。 

燃〇》》点灯 

i 

〇 (赤色）点灯 

自動追尾 AF で、 

ピントを追尾でさません。 

〇(白色）点灯 
緑ランプ点な 

ワンシヨット AF で、 

ピントが合って固定されてい 
よ g 〇 


AUTO 撮影 





























AUTO 撮影時のピントをねせ 


オートフオーカスの苦手な被写体 


オートフオーカスのピント合わせは被写体のコントラスト（明暗差)を利用しています。したがって次 
のような被写体ではオートフオーカスでピントが合いにくいことがあります。このような場合は、撮 
りたいちのと同距離にある別の被写体にピントを固定して撮影するフオーカス□ック撮影(下記)、また 
は、手動によるピント合ゎせ P. 84) をおすすめします。 




青空や白壁など 
コントラストのないちの 



距離の異なるちのが 
混じっているとき 



太陽のよラに明るいもの、 
車のボディ、水面など 
きらきら輝いているもの 


フオーカス□ック撮影（自動追尾 AF 機能の解除) 



1.十字キー中央のボタンを 約1砂囲巧し続けまず 。 

•ワイドフオーカスフレームから已つの□ーカルフオーカ 
スフレームに切り替わります（下図）。 



♦已つの □ー カルフ オーカ スフ レームに 切り替わった時点 
で自動追尾 AF 機能は解除され、ワンショット AF (シャ 
ッターボタン半押しで一度だけピントを合わせ、そこ 
で固定 一 P.81) になります。 
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AUTO 撮影時のピントをねせ 



2•上下ちちの十字キーで、ピントをさわせたい 
□—カルフオーカスフレームを選びまず。 

•選ばれた□ーカルフオーカスフレームは枠線が青色 
で表示されます。 


3.ピントををねせたいものに口ーカルフォーカスフレー 
ムをさわせ、シャツターボタンを半巧ししまず。 

• 画面ち下に白い〇が点灯し、ファインダー横のフォーカス表示 
(緑ランプ)が点灯します。 



4.シャツターボタンを半押ししたまま、撮 D たい構図に 
ちどしまず。 

百-シャツターボタンを巧し込んで撮影しまず。 


>□-カルフォーカスフレーム表示のときに、十字キー中央のボタン 
を 約1砂間巧し続ける と、ワイドフォーカスフレームにちどります。 
AF (才ートフォーカス）もワンシヨット AF か5自動追尾 AF にらどり 
ます。 





AUTO 撮影 
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AUTO 撮影時のフラツシユ表示 


フラッシュ表; 


AUT 日撮影にするとフラッシュは自動発光モードになり、暗いとをや逆光の 
とさはフラッシュが自動的に発光します。 

ファインダー横のフラッシュ表示オレンジランプがフラッシュの充電状態を 
お知5せします。 

♦シャッターボタンを半押ししたときファインダーのフラッシュ表示（オレンジランプ）がすばやく点滅する 
場合は、フラッシュが充電中です。オレンジランプが消えるまで待ってから撮影してください（フラッシュ 
の充電時間は新品電池で約己秒です)。 

•このカメラではフラッシュの発光量を正確にミ夫めるため、フラッシュ発光時には撮影の直前に一度フラッシ 
ュが発光します（プリ発光)。よって本発光と合わせてフラッシュが2回続けて発光します。 

• 自動発光モード!;(がのフラッシュモードを選ぶこともできます。一 P.62 

♦シャッターボタンを半押ししたときファインダー横のフオーカス表示（緑ランプ）がゆっくり点滅する場合 
は、シャッター速度が遅くなり手ぶれを起こしやすくなっています。王脚などにカメラを固定して撮慕され 
ることをおすすめします。 -P.63 


フラッシュ光の届く距離 


フラッシュの光が届く範囲に 
は限度があります。 

AUT 日撮影では、もっとも広 
角側では 2.9m、 ちっとち望遠 
側では1 .7m を目安に撮影して 
ください。 


夜景など暗い場合は、フラッ 
広角側： 2.9 m シュび発光してを遠くの景色 

望遠側： ].7 m は写りません。 




34 


デジタル撮影シーン七レクター 


撮影したい場面（シーン）を絵表示で選ぶだけで、カメラがその場面の撮影にふさわしい状態に設定 
されますので、場面（シーン）に合った写真を簡単に撮ることができます。 

また、 AUT 日撮影では、被写体までの距離や撮影倍率などさまざまな情報か5撮影シーンをカメラ 
が自動判別し、その場面の撮影にふさわしい状態に自動的に設定されます（フルオートデジタル撮 
影シーンセレクター）。 

ソ下の7つの場面（シーン）が用意されています。 


シーン 

絵表示 

効果 

マクロ 

A 

デジタルカメラ内の CCD の位置から約 20cm 〜目 Ocm (レンズ先 
端から約14.已 cm 〜已4.已 cm) の間のらのを撮ることがでさます。 

ポートレート 

の 

人物を美しく引さ立たせ、人の肌をなめらかに再現します。 

スポーツ 


速く動いているちのでちぶれないように、またやや遠いところ 
にある被写体をくっきりと描写します。 

風景 

i ^ 

色は鮮やかに、輪郭はくっきりと描写します。全体的にピント 
が合って見えるように再現します。 

夕景 

註 

夕方の雰囲気(夕焼けのホい色)を残し、美しく描写します。夕 
景を背景とした人物撮影では、両者をバランスよく再現します。 

夜景ポートレート • 夜景 

(フルオートデジタル撮影シ 
ーンセレクター時は、「夜景」 
とカメラに判断された場合 
のみ絵表示が現れます。） 

巧 

黒をしっかりと再現し、明かりのない部分は黒く、明るい部分 
は明るく写し出して、美しい夜景を描写します。夜景を背景と 
した人物撮影では、両者をバランスよく再現します。 

(上記於外） 

(なし） 

上記6つのどれにら当てはまらない、一般的な撮影を行います。 


AUTO 撮影 


(次ページに続< 豚) 

3已 





































デジタル撮影シーン七レクター 


フルオートデジタル撮影シーンセレクター 


AUTO 撮影では、レンズの焦点距離や被写体までの距離、撮影倍率などさまざまな情報か5撮影シ 
-ンをカメラび自動判別し、その場面の撮影にふさわしい状態に自動的に設定されます。 

シャッターボタンを半巧しすると、選ばれたシーンの絵表示が液 
晶 モニターに 表示されます(左図）。 

•ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景、（絵表示なし）の中か 
らいずれか一つが自動的に選ばれます。フルオートデジタル撮影シ 
ーンセレクターではマク〇は選ばれません。 

•絵表示が何ち表示されない（絵表示なしの）とさは、シーンセレクタ 
のどれにら当てはまらない一般的な撮影を行います。 


♦フラッシュが自動発光モードのとさは、選ばれるシーンによっては、 
フラッシュが発光禁止モードに設定されます。その場合、被写体び 
暗いときや逆光ですと、シャッター速度び遅くなり手ぶれを起こし 
やすくなりますのでごま意ください（液晶モニター画面に手ぶれ警 
告 m び表示されます)。 

•カメラが選んだシーン！;(がで撮影したいとさは、次ページ「通常のデ 
ジタル撮慕シーンセレクター」の手順で、撮影前に選択ボタンを押し 
て希望のシーンを選んでください。 
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デジタル撮影シーンセレクター 


フルオートデジタル撮影シーンセレクターの各シーンび選ばれる目をは!; TF の通りです。 


ポートレート 

明るくて、人物をポートレート撮影にふさわしい倍率で撮影していると判断されたとさ。 

スポーツ 

運動会や競技スポーツの撮影など、どちらかといえば離れたところで動いている被写体 
を撮影しているシーン。動いている被写体を、ルさい撮影倍率で、望遠で撮影している 
とさ。 

※動し、ているものを近くで撮影 しでいるとさ やズーム広角側で撮該 しでし)るとさは、 
スボーツは選ばれません。 

風景 

明るい状態で、撮影倍率がルさいとさ。 

夕景 

色情報から夕焼けと判断され、撮影倍率がルさいとき。 

夜景 

暗くて、撮影倍率がルさいとさ。 

※フルオートデジタル撮穀シーンセレクターの場合、夜景を背景に人物撮影するシーン 
(夜景ポートレート)は、被写体の倍率によっては一般的な撮影シーンと判断されてし 
まラので、 フラッシュ撮影をしても人物 • 夜景の両方をきれいに描写ずることびでを 
ません。夜景ボートレートを撮影ずるとをは、フルオートではな<、撮影前に撮影シ 
~ン選択ボタンを押して「夜景ポートレート•夜景」を選び、フラッシュモードボタ 
ンでつラッシュを「強制発光 J モードにして撮影してくださし、（一口- 40)。 


通常のデジタル撮影シーンセレクター 


選び方 


撮影前に、撮影シーン選がボタンを巧して、 

巧 I © 撮影したい画面の絵表示を液晶モニターに表 

_ 示をせまずず。 

•押すごとに、マク□ー ポートレートースポーツー 
風景一夕景一夜景ポートレート.夜景一一般的な 
撮影(絵表示なし）ーフルオートデジタル撮影シーン 
セレクター（すべての絵表示を灰色で表示）ーマクロ 
一……化ソ下同じ順序）の順で絵表示が液晶モニター 
上部に現れます。 

(次ページに続< 腐0 
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AUTO 撮影 



























デジタル撮影シーン七レクター 



♦マク□を選択すると、レンズが焦点距離 23.4 mm の位置に自動的 
にスームします。 


• 20 cm (レンズ先端から約1 4 cm ) 未満のものにはピントが合いま 
せん。 


♦マニュアル撮影（一 P . 目目〜）のとさは、マク□のみ設定でさま 
す。他のポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレ 
ート•夜景は設定でさません。 


♦フラッシュが自動発光モード、または、赤目軽減自動発光モードのときマクロを選択すると、フラッシュ 
は発光禁止モードに変わります。他のフラッシュモードに変更はできます OP . 目 2) が、強制発光で撮影 
すると、正しく露出制御されません。またフラッシュ光がレンズでさえぎられることがあります。 

♦マク□では、ファインダーで見える範囲と実際に写る範囲とに差がありますので、液晶モニター画面で 
構図を巧めてください。液晶モニターボタンで液晶モニターを消灯させていてら（一 P . 44)、マク□を 
選択すると液晶モニターは点灯します。 
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デジタル撮驚シーンセレクター 



m 




♦フラッシュ光が届かない場合は、フラッシュを使用しないでく 
いださい。 

※フラッシュモードの変更 一 P .62 
※フラッシュ光の届く距離 一 P .34 


風景 



m 


© 




>フラツシユが自動発光モードのとき風景を選択すると、フラ 
ツシュは発光禁止モードに変わります。被写体び暗いときや逆 
光の場合、シャツター速度が遅くなり手ぶれを起こしやすいの 
でご注意ください（液晶モニター画面に手ぶれ警告 «) び表示 
されます)。 


AUTO 撮影 


(次ページに続< 豚) 
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デジタル撮影シーン七レクター 


夕景 




•フラッシュが自動発光モードのとさ夕景を選択すると、フラッ 
シュは発光禁止モードに変わります。夕景を背景にした人物撮影 
の場合はフラッシュモードボタンで強制発光モードに切り替えて 
ください（一 P. 62)。 

• シャッター速度び遅くなり手ぶれを起こしやすくなりますので 
(液晶モニター画面に手ぶれ警告蝴)》び表示されます)、王脚など 
にカメラを固定して撮該してください。また夕景を背景にした人 
物撮影の場合、撮影される人物び動くと写真ちぶれますので、声 
をかけて動かないように気を付けても5つてください。 

♦レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください。 CCD 
(撮像素子)を痛める原因になります。 


夜景ポートレート • 夜景 




♦フラッシュが自動発光モードのとさ夜景ポートレート•夜景を 
選択すると、フラッシュは発光禁止モードに変わります。夜景ポ 
ートレート（夜景を背景にした人物撮影)の場合はフラッシュモー 
ドボタンで強制発光モードに切り替えてください（一 P. 目 2) 。 

♦シャッター速度び遅くなり手ぶれを起こしやすくなりますので 
(液晶モニター画面に手ぶれ警告 «) び表示されます）、兰脚など 
にカメラを固定して撮影してください。また夜景ポートレート 
(夜景を背景にした人物撮影）の場合、撮影される人物び動くと写 
真もぶれますので、声をかけて動かないように気を付けても5つ 
て < ださい。 
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撮影した画像を確認ずる/消まずる 


撮影した画像を確認する（クイックビュー) 


撮影した画像を簡単に見ることがでをます。 



1 

1.撮影後、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧し 

0 


%© 

まず。 

影 



♦直前に撮慕された画像が液晶モニターに表示されま 



す。 



♦液晶モニターボタンで液晶モニターを消なさせてい 


てら（一 P. 44)、クイックビュー/消去ボタンを巧 
すと液晶モニターは点灯し、画像が表示されます。 



2. ちちの十字キーで見たい画像を選びまず。 


♦液晶モニターボタンを押すと、撮影曰時や画像サイ 
ズ、画質、画像番号/全体の画像数などのデータが消 
え、画像のみ表示されます。らう一度液晶モニター 
ボタンを押すと、データが再び表示されます。 

•撮影データ表示ボタンを押すと、画像のヒストグラ 
ム（輝度分巧）と撮影時のデータが表示されます 
P. 117)。らう一度撮彰データ表示ボタンを巧すと、 
撮慕された画像の表示にちどります。 


3•メニューボタン、または、シャツターボタン 
を巧ずと、ちとの撮影モードにちど D まず。 

♦上の操作 1 .の前に液晶モニターを消なさせていたと 
さは、ちとの撮慕モードにもどると同時に液晶モニ 
ターは再び消なします。 


(次ページに続< 豚) 
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撮影した画像を確認ずる/消まする 


[ _画像を手早く消去する_ j 

クイックビューの状態で、画像を簡単に消去することができます。 



1.撮影を、クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しまず。 

•直前に撮慕された画像が液晶モニターに表示されます。 
•液晶モニターボタンで液晶モニターを消灯させていて 
も（一 P.44)、 クイックビュー/消去ボタンを押すと 
液晶モニターは点灯し、画像が表示されます。 


2.ちちの十字キーで消去したい画像を選びまず。 


3•もう一度クイックビュ ー/ 消去ボタンを巧しまず。 

♦ l^TF の画面が現れます。 


A この]7を消ましますか？ 

はい 阮原 


• 消去したくない場合は、上記の状態で十字キー中央の 
実行ボタンを押してください。 
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撮影した画像を確認する/消去する 



4.ちの十字キーで r はい J を選びまず。 




已•十字キー中央の実巧ボタンを巧しまず。 

• 左ページ操作2.で選んだ画像が消去されまず。 

♦他の画像も消去するとさは、2 .〜 己.の操作を繰り返 
します。 

6•メニューボタン、または、シャツターボタンを 
巧ずと、もとの撮影モードにもど D まず。 

♦左ページ操作 1 .の前に液晶モニターを消灯させていた 
とさは、もとの撮影モードにらどると同時に液晶モニ 
ターは 再び消灯します。 


※再生モードで消去するとさは 一 P. 122、124 



auto 撮影 
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液晶モニター表示の切〇替元 


液晶モニターボタンを押しまず。 

♦ボタンを押すごとに、液晶モニターの表示が！; TF 
の順序で切り替わります。 




♦警告 表示とは、液晶モニターに赤色で表される表示のことです。 

♦モード-ライブビュー画像のみが表示されている状態（上図真ん中の状態）でも、自動追尾 AF やフルオー 
トデジタル撮影シーンセレクターは動作します（ただし、フオーカスフレームやフオーカス表示、デジタル 
撮影シーンセレクターの絵表示などは表示されません)。 

• この使用説明書では、すべてを表示させた状態(上図左端)で説明しています。 
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AUTO 撮影でのメニュー設定 


两薑本\ ^ 

i 

ドライフ''トド 

口 1] マ撮影 J 

[1 

卜画像サイス’' 

2272 X 1704 1 

ド 

t 画質 

スタンダ-ド 、 B 

't 

f ボイスメモ なし n 

[ 

|7'ブタルス'-ム なし 1 

占 

占ょ1顺 


メニューボタンを巧すと、左図のメニュー画面が現れ、拟下の 
表の項目の設定(変更)がでさます。基本の操作は拟下の通り。 

① メニューボタンを巧してメニュー画面を表示させます。 

② 上下の十字キーで項目を選び、ちの十字キーを巧します。 

③ 上下の十字キーで設定したい内容を選びます。 

④ 十字キー中央の実行ボタンを押しまず。 


/-— \ 

f ドライフ''モ-ド 

► 口]マ撮影 

画像サイス'' 

をセルフ/リモ]ン 

画質 

鸟1運続 ii 

がイスメモ 

如部ット撮影 

デブタルス、-ム 



1画画 ご 



(原46ぺージ） 

/ \ 

ドライフ''モ-ド 


画像サイス'' 1 

' 15秒 1 

画質 1 

已秒 

f ボイスメモ 

►なし 

デブタルス、-ム 



I 面画 D ] ご 


ドライフ''トド 


f 画像サイス'' 

►益 72 X 1 704 

画質 

1600 XI 200 

ボイスメモ 

1280 X 960 

デブタルス、-ム 

640 X 480 


1 (MESDO 



(原日4ぺ ージ） 


ドライフ''モ-ド 
画像サイス、、 

画質 


がイスメモ I 

r あり 1 

げブタルス、-ム 

►なし 1 

I 面画〇] ご 


/ 敦 \ 

ド'ライフ''モ-ド 
画像サイス'' 

r ス-げ-ファイン 1 

ファイン 

f 画質 ►スタンダ-ド 1 

がイスメモ 
デブタルス、-ム 

1 ロノミ- J 

1画励 ご 1 


(原日日ぺージ） 

•これら已つのメニユー項目は、 マ 
ニュアル 撮影 モー ドでのメニュ 
-にも共通に配置されています。 


(原曰8ページ） 


(原60ページ） 


>反転(強調)表示は、セツトアップモードの「設定値リセット」（一 P. 1目 3) で設定される内容です。 



4已 
















































































































メニュー設定 ー ドライブモード 


ドライブモード 


1コマ撮影、セルフタイマー/リモコン撮影、連続撮影、ブラケット（露出ず5し)撮影の4通りのドラ 
イブモードか5希望の設定を選びます。 
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メニユ - 設定ー ドライブモード 


^ 1コマ撮影 1 □ 

シャッターボタンを押すごとに、1枚ずつ撮影されます。初期設定は1コマ撮影で、セットアッ 
プモードの r 設定値リセット」（一 P . 1 63) 操作でも1コマ撮影にもどります。 


[_ セルフタイマー/リモコン撮影 ) 令 

カメラのシャッターボタンを押すとセルフタイマー撮影に、リモコンの撮影ボタンを押すとリモコ 
ン撮影になります。 

セルフタイマー撮影~シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。撮影者も一緒に 
写真に入るとさに便利です。 

リモコン撮影~旧リモコン RC -3 を使って、デジタルカメラから離れてシャッターを切ることが 
でさます。撮影者も一緒に写りたいとさやカメラぶれを防ぐのにお使いください。 

1•前ぺージの手順で、 r をセルフ/リモコン J を選びまず。 


♦上面データパネル、液晶モニター画面ち下に令'力 S 表示されます。 



AUTO 撮影 


(次ページに続< 腐0 
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メニュー設定 ー ドライブモード 


【セルフタイマー撮影の場台】 

2•被写体にピントがをつていることをお認してか S 、 シャツターボタンを押しまず。 



セルフタイマー / U モコン作動表 
示ランプ 


♦セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマー/リモコン作 
動表示ランプが点滅します。撮慕直前には素早い点滅、そして点灯とな 
り、撮彰のタイミングをお知らせします。 

♦セルフタイマー動作中は、ランプと同様に音でもお知らせします。音を 
消すことらでさます。一 P . 1目日 

♦撮彰後、セルフタイマーは解除され、1コマ撮影にらどります。 

♦作動中のセルフタイマーを止めるには、メインスイッチ/モード切り曾 
えダイヤルを回してください。 


【リモコン撮影の 場 台 （旧リモコン RC -3 (下図）を使用します。）】 



氣 

MINOLTA 


信号送信部 
2砂後撮影ボタン 

撮影ボタン 


IR REMOTE CONTROL 

RC-3 



2砂後撮慕ボタン~押してから約2砂後にシャッターが切れます。撮影者 
は2秒の間にリモコンを拳の中や背中などに隠して写 
真に写ることがでさます。 

撮影ボタン~押すとすぐにシャッターが切れます。シャッターボタンを 
押す振動によってカメラがぶれることを防いだり、シャツ 
ターを押すタイミングが重要なシーンでお使いください。 


2•撮りたいものに [] をさわせ、構図を巧めまず。 
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メニユ - 設定ー ドライブモード 



3.ち図の節囲巧で、リモコンの信号送信部を力 
メラ（のリモコン受信部）に向け、2砂後撮影 
ボタンか撮影ボタンを巧しまず。 



♦カメラを王脚などに取り付けてから操作してください。 

♦ 2 秒後撮影ボタンを巧したときは、カメラ前面のセルフタイマー/リモ 
コン作動表示ランプが数回点滅します。撮影ボタンを押したときは、力 
メラ前面のセルフタイマー/リモコン作動表示ランプが1回点滅します。 

♦撮慕後らセルフタイマー/リモコン撮慕の設定のままです。解除するに 
は、ドライブモードをセルフタイマー/リモコン撮影!;(外に設定してく 
ださい。 


※逆光時や堂光灯の近く、極端に明るい場所では、リモコン撮慕の可能な 
範囲が極端に短くなったり、リモコン撮影がでさないことがあります。 

※このカメラでは、リモコン撮影時のフオーカス□ック撮影はでさません。 


auto 撮影 
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メニュー設定 ー ドライブモード 


^ 連続撮影 ） Q ] 

シャッターボタンを押し込んでいる間、連続して撮影されます。シャッター音なしで最速約1.曰コ 
マ/秒、シャッター音ありで最速約1 .2 コマ/秒の連続撮影がでさます。 

• 連続撮慕の速度は、被写体など撮慕条件によつて異なります。 

1.46ぺージの手順で、 r 回連続撮影 J を選びまず。 

♦上面データパネル、および、液晶モニター画面ち下に马 J が表示されます。 


ち 


国 

QUALE; !! 


AUTO sizEil 


が 



2.シャッターボタンを巧し続けて撮影しまず。 

♦スーパーファイン （ TIFF ) 画質（一 P . 已目）を選んでいるとさは、連続撮影はでさません。また、ドライブモ 
-ドに連続撮彰を選んでいるときは、スーパーファイン （ TIFF ) 画質を選べません。 

♦フラッシュが発光するとさは、フラッシュの充電が完了してから撮影されます。また、フラッシュ撮慕のと 
さは(撮影のたびに)撮慕の直前にフラッシュが一度発光して（プリ発光)、その結果で発光量が制御されます。 
♦露出とピントの位圏ま1コマ目で固定されます。 

• 連続撮彰の速度を維持でさる枚数には上限があります a ソ下の表参照)。これらの値は画像サイズや画質、被 
写体によって異なるため、あくまで目安とお考えください。 



画像 

バズ 

2272 X 1704 

] 己00 X 1200 

1280 X 960 

己 40 X 480 

フアイン 

4 

8 

13 

49 

スタンダード 

8 

16 

26 

91 

ェコノミー 

16 

32 

49 

]已己 


♦撮影中にカードの空さがなくなると、撮影残り画像数000が表示されます。 


已〇 


ブラケット（露出ず5し）撮影 


〕场 


露出を自動的にず5した写真が3枚撮影でさます。シャッターボタンを押し続けている間、連続 
して撮影されます。 

•スーパーファイン ( TIFF ) 画質（一 P . 已目）を選んでいるとさは、ブラケット撮影はでさません。また、ド 
ライブモードにブラケット撮慕を選んでいるとさは、スーパーファイン （ TIFF ) 画質を選べません。 


1.46 ぺージの手順で、 ra ブラケット撮影 J を選び、十字キー中央の実行ボタンを巧し 
まず。 

♦露出ずらし量を設定する画面(下図)が現れます。 


2. ちちの十字キーでず S し量を還びまず。 

• ±1.0. ±0.5. ±日.3のいずれかを選びます。選んだ数値は、 
液晶モニター画面ち下に表示されます(左図)。 

3•十字キー中央の実巧ボタンを巧して、元の画面にもど 
D まず。 

♦上面データパネルにが表示されます。 

♦液晶モニター画面ち下には、と、その横に撮影枚数を表す置 
が表示されます。 







メニユ -設定 ドライブモード 


AUTO 撮影 


(次ページに続< 腐0 

已1 
































メニュー設定 ー ドライブモード 


4•シャツターボタンを巧し続けて撮影しまず。 


♦ ±0一一（露出アンダー側）一 +( 露出オーバー側）の順に撮影されます。 

♦液晶モニター画面には、因の横にブラケットの残り枚数が表示されます。 

♦露出の基準値（±日）とピントの位置は、1枚目を撮彰するときに固定されます。 

♦ 3 枚撮り終える前にシャッターボタンから指を離すと、ブラケット撮慕は終了します。 

♦撮彰中にカードの空さがなくなると、その後の撮影は行われず、ブラケット撮影は途中で終了します。 

♦電池の容量が少なぃとき（液晶モニターに^(白色）が表示されるとき）は、1枚のみ撮影されます。 


已2 


メニユ - 設定ー ドライブモード 


ここは空白ページです。 


AUTO 撮影 


已3 











メニユー設定一画像サイズ-画質 


画像サイズ 


画像の大きさを指定でをます。サイズを大きくすればするほど、1枚の SD メモリーカードに記録で 
をる枚数は減ります。 



1•メニユーボタンを巧しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 


參 


上下で r 画像サイス''」 




ち側に移動 


) 上下で選択 



fcf ドライフ''モ-ド 

□1] マ撮影1 

amm^x 

2272 X 1704 1 

画質 

スタンダ-ド n 

fpu 、 ィスメモ 

なし 1 


なし 1 


ドライフ、、モ 


画像サイス、、 


巧タルス、-ム 


► 2272 X 1704 


1600 X 1200 



K . ドライ巧-ド 


||画像サイス、、 

► 2272 X 1704 ■ 


1280 X 960 


640 X 480 


_ぃ 厂に8日 X 
巧、タル r - ム v 妇480 


戀 中央でミ夫定 



Itf ドライフ''モ-ド 

□1] マ撮影 LI 

け il 像サィス、、 

1280 X 960 1 

画質 

スタンダ-ド 1 

卜户ボィスメモ 

なし 1 

^ じデブタルス、-ム 

なし 1 


メニューボタン押し、または、 
シャッターボタン半押しで元 
の画面へ 
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メニユ ー設定一画像サイズ • 画質 


画質 


エコノミー(低画質）か5スーパーファイン(超高画質）までの4種類か5選ぶことができます。高画 
質になるほど、1枚の SD メモリーカードに記録できる枚数は減ります。 




鑛 中央で決定 


两氏 \ 

ドライフ''モ-ド 

□1] マ撮影！] 

け il 像サィス、、 

2272 X 1704 1 

P 相質 

ファイン 1 

卜户ボ、ィスメモ 

なし B 

^じデブタルス、-ム 

はし 1 


メニューボタン巧し、または、 
シャッターボタン半押しで元 
の画面へ 


auto 撮影 


(次ページに続< 豚) 
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メニユー設定一画像サイズ-画質 


設定した画像サイズと画質は、上面データパネルと液晶モニター画面ち上に表示されます。 



上面テ''-夕ネル 

液晶モニタ- 

画像サイズ（記録解像度、単位：ピクセル） 

SIZE 


2272X1704 (FULL) 

SIZE III 

1 眞◎圓 

1600 XI200 (UXGA) 

SIZE ll 

1 薑資回 

1280X960 (SXGA) 

S に E ■ 

置迎^ 

640X480 (VGA) 


上面テ''-タパ°ネル 

液晶モニタ- 

画質 

QUAL：：；；iil 

資。剧關 

スーパーファイン（超高画質、 TIFF 画像） 

QUAL ：：：：；； 

剧關巨 

ファイン（高画質、 JPEG 画像） 

QUALE ：：： 

琶了回。 

スタンダード（標準画質、 JPEG 画像） 

QUAL ：： 

巨盾◎關。 

エコノミー(低画質、 JPEG 画像） 


• JPEG (ジェイペグ）は写真データとしてもっとら一般的なファイル形式で、オリジナルの画像を効率良 
く圧縮して容量をルさくしたらのです。ファイン、スタンダード、エコノミーの違いは圧縮率の大小に 
よるらので、ファインースタンダードーエコノミーの順で圧縮率が大さくなります。一方、 TIFF (テ 
ィフ）は圧縮されておらず、画質は最高ですが容量は大さくなります。 

•画質をスーパーファイン （TIFF) にすると、撮影後 SD メモリーカードに画像を記録するのに約2已秒程 
度かかることがあります。記録中は「カードに保存中」というメッセージと保存状況を示すバーグラフが 
表示されます。 


•ユーティリティソフトウェア DiMAGE Viewer (ディマージュビューアー）で、文書画像処理プラグイ 
ンの機能を使用するには、フルサイズ （2272 XI7日 4) または1目日 0X1 200で撮慕された画像が必 
要です。 


已巨 


メニユ ー設定一画像サイズ • 画質 


* 画像サイズと画質とによってファイルサイズがミ夫まり、ファイルサイズと SD メモリーカードの容量に 
よって1枚のカードに記録できる撮彰画像数がミ夫まります。 

ファイルサイズの目安と付属の SD メモリーカード(容量1目 MB) の撮彰画像数は1；(下の通りです。 
(動画の撮影については 一 P. 107、音声の記録については 一 P . 11 0) 

画像ファイルサイズ 


1目 MB SD メモリーカード使用時の撮影画像数 


•上記の値は被写体によって異なるため、あくまで目安とお考えください。 



2272 X 1704 

1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 

スー パ ーファイン 

約 1コマ 

約 2コマ 

約 3コマ 

約 15コマ 

ファイン 

約 7コマ 

約 1已コマ 

約 23コマ 

約 82コマ 

スタンダード 

約 14コ7 

約29コマ 

約4已コマ 

約1已日コマ 

エコノミー 

約29コマ 

約已目コマ 

約82コマ 

約22目コマ 

動画 

約 41 砂 

音声 

約 3日 分 9 秒 



2272X1704 

1600 XI200 

1280X960 

640X480 

スーパーファイン 

約 12MB 

約 己 6MB 

約 3.6MB 

約900 KB 

ファイン 

約 2M 目 

約 1MB 

約600 KB 

約200 KB 

スタン ター ド 

約 1M 目 

約已〇 0K 巨 

約300 KB 

約100 KB 

エコノミー 

約已〇 0KB 

約2已 0KB 

約1已 0KB 

約已 0KB 

動画 

約34 日 KB/ 秒 

音声 

約 8KB/ 秒 


auto 撮影 
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メニュー設定 ー ボイスメモ 


撮影した画像に已秒間、または1已秒間の音声メモを付けることができます。撮影時のメモ代わりなど 
にお使いいただけます。 



已8 


メニュ ー設定ーボイスメモ 


ボイスメモの設定で「已秒」または「1已秒」を選んだときは、上面データパネルと液晶モニター画 
面左上に音声記録表示®が表示されます。 



ボイスメモを設定しているときは、撮影後、自動的に録音が始 
まります。デジタルカメラのマイクに向かって、しゃべるなど 
音声を入力してください。 

7イク 

録音中はち図のような表示が現れ、 
図中のバーグラフで録音の進行状 
況をお知5せします。 


•マイクから 20cm くらい離れたところから、真っすぐマイクに向かってし 
やベってください。大さな声でしゃべると、再生時に音が割れることがあ 
ります。 


•録音された音声は、再生モードで、十字キー中央の実行ボタンを押すと再生されます（一 P.1 14)。 
•録音された音声は、 SD メモリーカード内の、撮影した画像と同じ場所（フォルタ')に、 WAV ファイル*とし 
て保存されます（一 P. 1已目)。 

♦録音を途中で終了したいとさは、十字キー中央の実行ボタンを押してください。それまでに録音されていた 
内容は保存されます。 

•アフタービュー設定時（一 P.104) は、設定された時間（砂数）液晶モニターに撮った画像が表示された後 
に、録音が始まります。 

♦連続撮影時（一 P. 已日）およびブラケット（露出ずらし）撮彰時（一 P. 已1 ) には、最後に撮影されたコマに音 
声メモが付きます。 

•再生モードで音声メモを付けることらでさます（アフレコ機能)。一 P . 128 

*WAV ファイル…… Windows® で標準的に用いられるヴウンドデータのファイル形式。 WAVE ファイルとも 
言います。通常は拡張子として .wav が付きます。 





auto 撮影 
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メニュー設定 ー デジタルズーム 


画像を、最大2.已倍に拡大することがでをます。光学ズーム(の最望遠側)か5、操作が途切れることな 
く連続してデジタルズームに切り替わります。 




面 EN 山つ 


風 ENUJ つ 


上下で選択 


上下で「テ''シ''タルス''-ム」 


ち側に移動 


画像サイス、、 


2272 X 1704 


スタンダ-ド 


面 ENUI ご 


巧の、、トド 


7が 
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メニュ -設定ーデジタ)レズーム 


操作方法 

十字キーの上で、化ぎズームの最望遠側までズ 
—ムをせ、を S にそのまま巧し続けまず。 

♦液晶モニター画面の画像が、光学ズームの最望遠側 
から1 .2 己倍一1.己倍一1 .7 己倍 一2.0倍 一 2.2 己 
倍 一 2. 己倍の順に拡大されます。 

♦十字キー(の上)を押し続けずに、1回1回押し直して 
も、上記の順に液晶モニター画面の画像が拡大され 
ます。 

♦デジタルズームのとさは、液晶モニター画面上部に、 
拡大倍率が赤色で表示されます。（例：X畳。国） 

♦十字キーの下を巧し続ける、または、1回1回巧し直 
すと、上記とは逆の順に液晶モニター画面の画像が 
縮小され、そのまま光学ズーム（の最望遠側）に移り 
ます。 



♦ファインダーはデジタルズームには連動していません。写る範囲は液晶モニターの画面で確認してください。 
♦デジタルズーム時には、ピント位置をお知らせするホいセンサーは中央のみ表示されます。 

♦デジタルズーム時には自動追尾 AF は動作しません。 


※このカメラのデジタルズームでは、どの倍率で撮影しても、光学ズームと同様画像サイズを維持し 
たまま SD メモリーカードに画像び記録されます。記録されるサイズは、已4ページで設定した画像 
サイズになります。 


AUTO 撮影 
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フラッシュモード/露出補正 


フラッシュモードボタン 
露出補正ボタン 



フラッシュモードの切り替え、および、露出補正の設 
定の両操作が、ボディ上面のボタンで行えます。 

この2つは、 AUTO 撮影/マニュアル撮影（一 P .66) 共 
通の操作でず。 


[ _フラッシュモードの切り替え _ J 

メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが A 巧 0 または OM 位置のとを、フラッシュで一 
ドボタンを巧して、フラッシュモードを選びまず。 

•ボタンを押すごとに、1;(下の順で上面データパネルの表示が切り替わり、フラッシュモードが変わります。 

マニュアル撮影で露出モードが A (絞 
り優先）、 S (シャッター速度優先 ）、 M 
(マニュアル）各モードのとを 

今ターちの一 ®-| 


♦カメラが再生モードのとをは、フラッシュモードボタンは「撮影データ表示ボタン」になります(一 P . 117)。 


AUT 日撮影のとを、および、 
マニュアル撮影で露出モードが P (プ 
□グラム)モードのとを 
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※自動発光/ホ目軽減自動発光でフラッシュが発光しない場合や、発光禁止のとさは、シャッタ 
一速度が遅くなると、液晶モニター画面に手ぶれ警告»が現れ、ファインダー横のフォー 
カス表示(緑ランプ)がゆっくり点滅(約日.己秒間隔）します。この場合は、ぶれた写真にな5な 
いようにごを意ください。兰脚などにカメラを固定して撮影されることをおすすめします。 


上面データパネル 

液晶モニター 

フラッシュモード 


ち 

AUTO 

4 AUTO 

自動発光 

被写体が暗いとをや逆光の場合など、 
必要なとさに自動で発光します。 

ち 

ち 

強制発光 

フラッシュはかな5ず発光します。屋外の 
人物撮影で顔にある影を和5げたいとさ 
や、水銀灯/ナトリウムランプ照明下の被 
写体を撮影する場含にお使いください。 

を 


発光禁止 

フラッシュは発光しません。美術館 
や博物館などフラッシュ撮影が禁止 
されている場所でお使いください。 

ちみ 

AUTO 

<§>AUTO 

ホ目軽減 
自動発光 

撮影の直前にル光量のフラッシュが数回発 
光して、暗いところの人物撮影で目がホく 
写る現象を和5げます(赤目軽減)。その他 
は自動発光、強制発光と同じです。 

ちの 

ちみ 

ホ目軽減 
強制発光 


フラッシュモー ド/露出補正 


AUTO 撮影 
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フラッシュモード/露出補正 


フラッシュモードボタン 


露出捕正ボタン 



露出補正 


画面全体を明るくしたり暗くしたりします。一 2.0 〜 + 2.0 の範 
囲で 0.3 段ごとに設定でをます。 


+側にすると画面全体が明るくなります。白い被写体を白く表現す 
るとをや、黒い被写体をつぶさずに描写するとをなどに使います。 
一側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現す 



露出補正+側 露出補正一側 


1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルが A 巧 0 または Om 位置のとを、露出捕正ボタ 
ンを巧しまず。 


♦上面データパネルおよび液晶モニター画面に因が現れます。 

♦液晶モニターボタンで液晶モニターを消灯させていてら、露出補正 
ボタンを押すと液晶モニターは点なします（この場合は、露出補正 
値設定後に液晶モニターは自動的に消なします)。 


L 因 

♦ QUAU お 

AUTO sizEil 


□ 



♦マニュアル撮影（モード切り替えダイヤルが Om 位置)で、露出モードとして M (マニュアル)が選ばれ 
ているとき、露出補正ボタンは「シャッター速度^絞り値切り替えボタン」として機能します（一 
P .7 已)。 
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フラッシュ モード/露出補正 



2. ちちの十字キーでを望の数値を選びまず。 

• ちの十字キーを巧すと+側に補正がかかり、左の十 
字キーを巧すと一側に補正されます。 

♦数値設定中は、液晶モニター画面に因とその横に 
設定値が表示されます（左図)。 


A 

U 

T 




3. 十字キー中央の実行ボタンを巧しまず。 

♦補正値が確定され、液晶モニターは通常のライブビュー画面にらどります。 

♦日!;(外に設定すると、上面データパネルには因が、液晶モニター画面には因と補正値の両方が表示 
されます。 

♦露出補正値が設定されているとき、フラッシュが自動発光モードのときは、被写体の明るさに応じてフ 
ラッシュの発光と非発光とが自動的に切り替わります。 

《 AUT 日撮影の場合、 AUT 日撮影！;(外のモードに切り替えたりデジタルカメラの電源を切ると、設定した 
補正値はキャンセルされ、0にらどります。マニュアル撮慕の場合は、マニュアル撮慕！;(外のモードに 
切り替えたりデジタルカメラの電源を切つてら、設定した補正値は保持されています。 


































カゾラの機能をフル活用して 
撮影できます 
マニュアル撮影編 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが Om 位置にあるとをの各 
種設定について説明しています（動画撮影 
を除く）。 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を Om 位置にしているとさには、液晶モ 
ニター画面左上にち〇闇が現れます。 
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マニュアル撮影モード（メインスイッチ/モード切り替えダイヤ 
ル Om 位置)でメニューボタンを巧すと、左図のメニュー画面 
が現れます。 

マニュアル撮影時の大部分の項目は、メニューボタンでこのメ 
ニュー画面を呼び出して、十字キーを使って設定します。 

反転(強調)表示は、セットアップモードの「設定値リセット」 
(一 P . 1 63) で設定される内容です（【応用2】タブ内の画像ェ 
フエクトを除く）。 


【基本】タブ 


/ち \/応用1\/応用2 \ 

f 露出モ-ド W 7 □グラム） 

ドライフ''トド 
画像サイス'' 

画質 

A (絞り優な 

S (贈欄 

1 M (マ：17ル） 

ホワ仆 A '' ランス 


1画晒 ご 


里■專応用1\/応用2 \ 

露出トド 


ドライフ''トド 
画像サイス'' 

画質 

r Ad カスタム設定 1 

力 m 呼出 

►Auto 

f ホワ仆 A '' ランス 

フ。リセット 

1画 SQ ] ご 1 


(原70ぺージ） 


(原76ページ） 


r 基本 \/応用1 

\/応用21 

f 露出モ-ド 

PCr □グラム）1 

t ドライフ、、トド 

口 1] マ撮影1 

y 画像ヴイス、、 

2272X1704 

if 画質 

スタンダ-ド1 

f ホワ仆"、、ランス Auto \ 


マニユアル撮影時のメニユー画面 


【基本】タブ内の、ドライブモード、画像サイズ、画質の各項目については、 
AUTO 撮影時のメニュー設定と同じです。ソ下のページをご覧ください。 

ドライブモード！4目〜日2ぺージ 
画像サイズ 日4〜日7ぺージ 

画質 曰日〜57ぺージ 


マニュアル 

撮影 


(次ページに続< 豚) 
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マニユアル撮影時のメニユー画面 


【応用1】タブ 


/畐本\/ 

m \/応用 2 \ 


fA 円-ド 


►ワンショット AF 


刀レタイム AF 


追尾 AF 


ピン他置表示 


[MF 


測光トド 




識感度 

[ 〔 MEN 田ご 

(原80ぺージ） 


/基本 \ i 試ミミ1^/応用2 \ 
A 円-ド 
刀レタイム AF 


f ピン他置表示 

►あり 1 

測光トド 

i なし J 

識感度 

1 IMD 1 


(原90ぺージ） 


/基本\勇捕 im / 応用2 \ 


A 円-ド 

r に 0800 


刀レタイム AF 

に0400 


ピン他置表示 

に0200 


測光トド 

に0100 


(mmm 

►Auto 


1 (MMO 1 


(原94ぺージ） 


/基本 \通雨 Him/ 応用2 \ 

A 円-ド 

いルタイム AF 

あ0 

ピン他置表示 

1 ►和 

測光トド 
臟感度 



1噓 SO] ご1 


(原88ぺージ） 


/基本飞迦がミミ ■— L ~\ 
A 円-ド 
刀レタイム AF 
ピン値置表示 


f 測光モ-ド 

►を分割 

1 

臟感度 

1スがット 

J 


[ 面 ENU 〕 ご 


(原92ぺージ） 
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【応用2】タブ 


/昼本\/応用 1 \/ m \ 

r 画像!フ I クト けラ-トド 

がイスメモ 
曰付写し嚇 
デブタルス、-ム 

◎シャツネス 

〇]ントラスト 

C0L 彩度 

ァフタ-む- 


1醒晒！） 


(原96ページ） 


/昼本 \/応用 1 励ミ» 

画觀フ I クト 
がイスメモ 


曰付写し込み 
デブタルス、-ム 

r 1 日秒 1 

2 秒 

けフタ-ピユ- ►なし 

1醒画！） 


/昼本 \/応用1 


画颇1外 
がイスメモ 

(Bmim 

あ0 

デブタルス、-ム r 

►なし 

ァフタ-む- 



1醒励ご1 


(原102ぺージ） 


(原104ぺージ） 


7 ニユアル撮繫時のタニユ—画面 


【応用2】タブ内の、ボイスメモ、デジタルズームの各項目については、 AUTO 撮 
影時のメニュー設定と同じです。下のページをご覧ください。 

ボイスメモ 原曰8〜日9ぺージ 

デジタルズーム60〜目1ぺージ 


マニュアル 

撮影 
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露出モード 


同じシーン、同じ被写体でも、シャッター速度や絞り値を変えると写真の描写が変わります。露出モ 
ードを変えることで、シャッター速度と絞り値のどち5か一方あるいはシャッター速度と絞り値両方 
を自分で決めることがでさます。 


P (プ□グラム）モード 

シャツター速度と絞り値の両方が自動的に決まります。 
A (絞り優先)モード 
希望の絞り値を選ぶことができます。 


S (シャツター速度優先）モード 
希望のシャツター速度を選ぶことができます。 

M (マニュアル）モード 

希望のシヤツタと絞り値の両方を選ぶことた'でさます。 



緣 


左ちで「基本」 


基本 T 7 応用 1 

\/応用 21 

hf 露出トド 

po ° □グラム） y 

R ドライ巧-ド 

口 1] マ撮影 1 

■加像サィス、、 

2272 X 1704 t 

f ド画質 

スタンダ-ド、 1 

評ランス— 

Auto 1 

L r. _ ■ 


參 


1•ダイヤル Om 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 


上下で「露出モード」 


居 化、用1 

\/応用21 


P (7 □グラム ） U 

n ドラィ r トド 

□1] マ撮影 ■ 

1 

j 画像サイス'' 2272 X 1704 E 

f 

if 画質 スタンダ-ド 1 


評ランス— 

Auto 1 



鑛 中央でミ夫定 


P 巧 T 7 応用 1 

\/応用 2 1 

hr 露出モ-ド 

A (絞り ㈱ リ 

B ドライフ''トド 

□1] マ撮影 ■ 

13 li 像サィス、、 

2272 X 1704 §■ 

f ド 画質 

スタンダ-ド、 1 

L f ホワ仆げ'ランス 

Auto 1 



メニューボタン巧し、または、 
シャッターボタン半押しで元 
の画面へ 
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露出モード 


P (プ□グラム）モード 


シャッター速度と絞り値とが自動的に決まります。シャッター 
チャンスに専念することがでを、スナップ写真など一般撮影に 
最適です。初期設定は P (プ□グラム）モードです。 


A (絞り優先）モード 


撮影者が希望の絞り値を決めることがでをます。絞りとはレンズを通して入ってくる光の量を調整 
するもので、絞り値が変わると被写体の前後のピントの状態が変わり、背景をぼかしたり、くっさ 
り写したりすることがでをます。 

絞り値を 2.8 などに小さくする（絞りを開 <) と、被写体の前後がぼけやすくなります(写真左)。逆 
に8などに大をくする（絞りを絞り込む）と、近くのちのか5遠くのちのまでくっをりと写ります 
(写真ち)。 




絞り値が小さいとき 
(絞りを開いたとさ） 


絞り値が大きいとき 
(絞りを絞り込んだとき） 



マニュアル 

撮影 


(次ページに続< 腐0 
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露出モード 


A (絞り優先）モードを選ぶと、上面 
データノ くネルに A が表示されます。 
また、液晶モニター画面左下に絞り 
値が青色で表示され、その左に田が 
現れます。 




ちちの十字キーで、巧望の絞0値を選びまず。 

♦液晶モニター画面では、絞り値は青色で表示されます。1;( 
下の範囲から選ぶことがでさます。 

ズーム広角側では、 F 2.8 〜 F 8.0 の値 
ズーム望遠側では、 F 4.7 ~ F 8.0 の値 


♦シャッターボタンを半押ししたときに液晶 モニター 画面でシャッター速度がホく点灯した場合は、デジタル 
カメラの制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。シャッター速度 
が通常に（白く点灯）表示されるように絞り値を変更してください。 

♦フラッシュを強制発光モードで使用する場合、絞り値を大きくするとフラッシュ光が遠くまで届かなくなり 
ます。絞り値をルさくして撮影されることをおすすめします。 

♦絞り値を大きくすると、レンズを通る光の量が減少し、シャッター速度が遅くなります（フラッシュが発光 
しないとさは手ぶれ 警告 «) が表示されます)。兰脚を使って撮影されることをおすすめします。 

♦被写体の状況によっては、絞り値を変えても、それに連動してシャッター速度が変化しないことがあります。 
これは、実際に表示されている1；(上に細かなシャッター速度の変化や撮像感度の調整 ( Auto 設定時のみ）に 
よるらので、実際には適正露出となるように正確にカメラはコント□ールされています。 
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S (シャツター速度優先）モード 


撮影者が希望のシャッター速度を決めることがでをます。シャッター速度が変わると、動いている 
ちのの写り方が変わります。 

シャッター速度を1/1000秒などに速くすると、動いているものがくっきりと止まって写ります 
(写真左)。逆に1/1己秒などに遅くすると、動いているものが流れるように写ります(写真ち)。 



シャツター速度が速いとさ シャツター速度が遅いとさ 


S (シャツター速度優先）モードを選 
ぶと、上面データパネルに S が表示 
されます。 

また、液晶モニター画面左下にシャ 
ッター速度が青色で表示され、その 
左に田が現れます。 




露出モード 


マニュアル 

撮影 


(次ページに続< 腐0 
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露出モード 



ちちの十をキーで、巧望のシャッター迅宜を遇びます。 

•液晶モニター画面では、シャッター速度は青色で表示され 
ます。4秒〜1/1日日日秒の範囲から選ぶことができます。 


♦液晶モニター画面のシャッター速度で、2"、 4" など「"」の文字が出ている場合は、2秒、4秒を表します。 

♦シャッターボタンを半押ししたときに液晶モニター画面で絞り値がホく点灯した場合は、デジタルカメラの 
制御範囲を超えているため、露出オーバーまたは露出アンダーの写真になります。絞り値が通常に（白く点 
灯）表示されるようにシャッター速度を変更してください。 

♦ S (シャッター速度優先)モードでは、手ぶれ 警告 m は表示されません。 

♦バルブ撮彰(長時間露光）は、 M (マニュアル)モードで行ってください。 

♦被写体の状況によっては、シャッター速度を変えてら、それに連動して絞り値が変化しないことがあります。 
これは撮像感度の調整 ( Auto 設定時のみ）によるらので、実際には適正露出となるように正確にカメラはコ 
ント□ールされています。 


M (マニュアル）モード 


撮影者がシャッター速度と絞り値の両方を自由に選ぶことがでをます。絞り値とシャッター速度の両 
方を固定したままで撮影したいとをや、露出計を使って撮影する際などにお使いいただけます。 


M (マニュアル)モードを選ぶと、上面 
データパネルに M が表示されます。 
また、液晶モニター画面左下にシャ 
ッター速度と絞り値が表示されます。 
両者のラち数値を変えることのでを 
るほラが青色で表示され、その左 
に田が現れます。 


□ 

QUALSii 

SIZEll 


M 


3 I 
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露出モード 


.露出補正ボタンで、シャツター速度と絞 D 値のどち S を変更したいかを選びまず。 

•露出補正ボタンを押すたびに、数値を変更できる方が青色で表示され、その左に田が表示されます。 



2.ちちの十字キーで、巧望の値を還びまず。 

【シャッター速度】 

4秒〜1/100日秒の範囲から選ぶことができます。 
【絞り値】 

ズーム広角側では、 F 2.8 〜 F 8.0 
ズーム望遠側では、 F 4.7 〜 F 8.0 
の範囲から選ぶことがでさます。 


•液晶モニター画面のシャッター速度で、2"、 4" など「’」の文字が出ている場合は、2秒、4秒を表します。 

♦適正露出から±1.日 EV じ Lt 露出オーバーまたは露出アンダーとなる場合は、シャッターボタンを半押しし 
たときに液晶モニター画面でシャッター速度と絞り値がホく点なします。 

•シャッター速度で、 4" (4 秒）の次に左の十字キーを押すと、 垃凹]固 （バルブ撮影）が表示されます。一 
P . 106 

• M (マニュアル)モードでは、撮像感度(一 P . 94) を Auto にしていると、常に信日100相当に固定されます。 

• M (マニュアル)モードでは、手ぶれ 警告 蝴》は表示されません。 


マニュアル 

撮影 
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ホワイトバランス 


光源によって被写体の色は変化します。特に白いちのは、光源によって青っぽくなったり黄色っぽく 
写ったりします。これを白く写るように調整するのがホワイトバランスです。初期設定である Auto 
(オート）にすると自動的に調整されますが、意図的に選択することちでをます。 



1•ダイヤル Qm 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 




上下で選択 



立応用1用2 


A カスタム設定 

A カスタ職 

►Auto 




中央でミ夫定 


「プリセット」を選んだとき 
—► 次ぺージへ 

r カスタム設定」「カスタム呼 
出」を選んだとさ 
— 78ページ[カスタムホ 
ワイトバランス]へ 
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ホワイトバランス 


.前ぺージの手順で、 r プリセット J を選び、十字キー中巧の実行ボタンを巧しまず。 


♦ AUT 日！;(外の、あらかじめ設定が用意されている（プリセツトされている）ホワイトバランスを選ぶ画面 
(下図)が現れます。 


2.ちちの十字キーで、被写巧を照明している光源を、 
な下の4つか S 選びまず。 

-:S:- 昼光（晴れた明るい屋外） 

む腿天（曇った屋外） 

白熱灯（タングステン光） 

肖堂光な 




皿 □ 

4^ 


QUAL ミミミミ 
SIZE" 

35 


♦十字キーの左またはちを巧すたびに、液晶モニター画面左 
に表示される絵表示が変わります。 

3.十字キー中央の実巧ボタンを巧して、元の画面にも 
ど D まず。 

上の操作 2 .で選んだホワイトバランスの絵表示が、液晶モ 
ニター画面左に表示されます。 

上面データパネルには WB 表示が現れます。 

Auto (自動設赵にもどすには、前ぺージの操作で 「Auto」 
を選んでください。 Auto (自動設定）は設定のメニュー中に 
は現れますが、撮影中の表示はありません。また、 Auto 
(自動設定）にらどすと、上面データパネルの WB 表示は消 
えます。 

水銀灯やナトリウムランプの場合、その光源の特性上それ 
らだけでは正確なホワイトバランスは得られません。フラ 
ッシュの使用をおすすめします。 



マニュアル 

撮影 
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ホワイトバランス 


カスタムホワイトバランス 


複数の種類の光源で照明されている場合などで、より正確に白さを表現したいは、カスタムホワイト 
バランスの使用をおすすめします。 


_カスタムホワイトバランスの設定方法_ 

1.76ページの手順で、カスタム設定 J を還び、十きキー中央の実巧ボタンを押しまず。 

♦カスタムホワイトバランスの設定画面(下図)が現れます。 




2.白く写したいものが画面いっぱいになるような構図 
にして、十字キー中央の実巧ボタンを巧しまず。 


• ピントを合わせる必要はありません。 

♦撮影はされません。ここで画面に入れたらのが白く写される 
ようなホワイトバランスに設定されます。 

•設定後はカスタムホワイトバランスでの撮影になります(カス 
タムホワイトバランスの絵記号が、液晶モニター画面左に表 
示されます（左図)。） 


•この操作で設定されたカスタムホワイトバランスは、次に同じ操作で別のカスタムホワイトバランスを設定 
するまで有効です（デジタルカメラの電源を切つてらキャンセルされません)。 
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ホワイトパランス 


_カスタムホワイトバランスの呼び出し_ 

いったん他のホワイトバランスに切り替えた後、再びカスタムホワイトバランスにするとをは、 

76ページの手順で、レちカスタム呼出 J を選び、十きキー中央の実行ボタンを巧しまず。 

♦をページの操作で設定したカスタムホワイトバランスが呼び出されてカメラにセットされます（カスタ 
ムホワイトバランスの絵記号が、液晶モニター画面左に表示されます（下図)。） 


マニュアル 

撮影 
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AF モード 


シャッターボタン半押しで一度だけピントを合わせてその位置で固定する「ワンシヨット AF」 と、ピ 
ントが合った後に被写体が左ちに動いてもピントが追従する「追尾 AF」 を切り替えることができます。 
撮影者が手動でピントを合わせる 「MF (マニュアルフオーカス)」を選ぶことちでをます。 



1•ダイヤル Om 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーで希望の設定を選びまず。 
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AF モード 


ワンシヨツト AF 


シャッターボタンの半押しで一度だけピント合わせが行われ、ピントが合ラとその位置で固定（フ 
ォーカス□ック）されます。動をの少ない人物や建築物、美術品、静物など静止している被写体の 
撮影に適しています。 

• メニューで【ピント位置表示】を[あり]に設定しているとき（一 P.90) は、ワイドフォーカスフレー 
ムの中でピン 卜合わせに使われたセンサー（ピント位置表示)が赤色で表示されます。 

♦シャッターボタンから指を離して半押しをやめると、ピント位置の固定（フオーカス□ック）は解除さ 
れます。 


追尾 AF 


シャッターボタンの半押しでピントを合わせた後でその被写体が動いた場合、シャッターボタンを半 
押しのままにしておくと、ワイドフォーカスフレーム内でその被写体にピントが追従します。撮りた 
い被写体が左ちに動いてちピントが合った状態でその被写体を追い続けるので、被写体が最適の状態 
(たとえば、子供が振り向いた瞬間や、ぺットがもっとち愛5しい表情をしたとさなど）を狙って撮影 
でをます。左ちに動を回る被写体の撮影などに効果的です。 

• メニ ューで 【ピント位置表示】を[あり]に設定しているとき （一 P. 90) は、ワイド フォー カ スフレー ムの 
中でピント合わせに使われたセンサー（ピント位置表示)が赤色で表示されます。また、被写体が動いたと 
きは、それに合わせてピント位置を示すホいセンサー（ピント位置表示）も移動します(下図)。 


〇關 


□ 


戸慶 
1/赁⑩ 


關。赁 


□ 

燃〇の離 



を麵 


同 

1/赁⑩ 關。赁 


□ 


□ 

妨〇汾離 


マニュアル 

撮影 


(次ページに続< 豚) 
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AF モード 


追尾 AF (続き） 


♦被写体の動さが高速だった場合や、被写体がワイドフォーカスフレー 
ムの外に移動したときは、□ーカルフオーカスフレームからワイドフ 
ォーカスフレームにらどって、追尾でさないことをお知らせします。 

/ またこのとき、液晶モニター画面ち下のフオーカス表示燃〇》》が〇 
(赤色で点灯)に変わります(左図)。 

♦似下の場合は、追尾 AF は動作しません。これらの場合はワンショット 
AF (シャッターボタン半押しで一度だけピントを合わせ、そこで固定 
一 P.81) に切り替わります。 

•液晶モニターを消灯しているとき（一 P.44) 

. 暗いところ 

•デジタルズーム域で撮影しているとさ（一 P. 目日） 

. セルフタイマー撮影/リモコン撮影のとさ（一 P.47-49) 
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AF モード 


ここは空白ページです。 
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AF モード 

〔 手動によるピント合わせ （MF :マニュアル フォー カス） ) 

オートフオーカスを使わずに、被写体までの距離を手動で設定することがでをます。 


操作方法 


1.80ページの手順で、 [ MFJ を選び、十字キー中央の実巧ボタンを巧しまず。 



♦マニュアルフオーカスを選んだとさは、上面データパネルに MF 表示 
が現れます。液晶モニター画面には現在のピント位置の目安となるバ 
ーグラフが表示されます(左下図)。 


♦マニュアルフオーカスを選んだとさは、フオーカスフレームは表示さ 
れません。 



□が、現在のピント位置を示しています。 


2•液晶モニター画面上部中央で、逐回回薩の背をが青色で表示されているとまは、十字キ 
—中央の実行ボタンを押して、戸◎直 U 賣の背をを青色で表示させまず。 

•マニュアルフオーカスでは、十字キー中央の実行ボタンを押すたびに、 
1；(下のように上下十字キーの機能が切り替わります。 



F ©© iy ) i § l@@i ► 關娜)浸惨！◎◎酬 
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上下 キーで 『ピント合わせ』 上下 キーで『ズー ミング』 


3.十字キーの上または下を1回巧しまず。 

♦液晶モニター画面中央部び一時的に最大約2.己倍に拡大 
され、ピントの状態が見やすくなります。 

デジタルズーム使用時は、デジタルズームでの倍率を含 
めて最大約2.已倍に拡大されます（例：デジタルズーム 
で！.已倍にしているときは、約1 .7 倍（二2.已今1.已）に拡 
大表示されます)。 

• 約2秒間何ら操作しないか、シャッターボタンを半押し 
すると、液晶モニター画面は元の表示にもどります。 


4•パーグラフを目安にしなが S 、 撮 D たいものが 
液晶モニターにもっともはっをり見えるよ5 
に、上下の十字キーでピントをさねせまず。 

♦液晶モニター画面のバーグラフは目安の表示です。ピン 
卜の状態は液晶モニターの画像で確認してください（撮 
りたいものび液晶モニターにもっともはっきりと見える 
ようにピントを合わせてください)。 

5•シャツターボタンを半巧ししまず。 

• 液晶モニター画面が元の（拡大前の)表示にらどります。 

6•シャツターボタンを巧し込んで撮影しまず。 


AF モード 


マニュアル 

撮影 
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AF モード 


[ フオーカスフレームの中か 5 ピントを台ねせたい所を選ぶ（フオーカスエリアセレクト機能） ） 

マニュアル撮影では、已つの□ーカルフオーカスフレームの中か5ピントを合わせたいフレームを選ぶ 
ことができます。ワイドフオーカスフレームよりも細かいピント合わせにご利用ください。 

•フオー カスエリアセレクト機能は、 [AF モ ー N に [MF (マニュアル フオー カス)]を選んでいる場合は使用 
でをません。 


1•マニュアル撮影モード（メインスイッチ/モード 
切り替えダイヤル Om 位置)で、十字キー中央 
のボタンを 約け i 個が し湿けまず。 


•ワイドフオーカスフレームから已つの □ ーカルフオーカ 
スフレームに切り替わります（下図）。 



2•上下ちちの十字キーで、ピントをさわせたい □ 
—カルフォーカスフレームを選びまず。 

•選ばれた□ーカルフオーカスフレームは枠線が青色で 
表 TjT されます。 

3•シャツターボタンを半押ししてピントをさわせ 
まず。 




•ピントが合うと、□ーカルフオーカスフレームの枠線 
が赤色で表示されます。 

• □ ーカルフオーカスフレームに切り替えたときは、 [AF 
モード]の設定に関係なくワンシヨット AF になります。 
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AF モード 


♦いったんシャッターボタン半押しでピント合わせを行うと、操作2.で選んだ□ーカルフオーカスフレーム 
のみ表示されます。 



ピント合わせ 
(シャッターボタン半押し） 

>1□—カルフオーカスフレーム表示のときに、十字キー中央のボタンを 約1砂間巧し続ける と、ワイドフ 
オーカスフレームにちどります。 



♦デジタルズーム（一 P. 目日）時には、フオーカスエリアセレクト機能は使用でさません。逆に、フオーカス 
エリアセレクト機能で中央じ(外の4つの□ーカルフオーカスエリアのいずれかを選択していたときにデジタ 
ルズームにすると、中央の□ーカルフオーカスエリアのみ表示されます。 

♦液晶モニター消な時は、フオーカスエリアセレクト機能は使用できません。逆に、フオーカスエリアセレク 
卜機能で已つの□ーカルフオーカスエリアのいずれかを選択していたときに液晶モニターを消なさせた場合 
は、再度液晶モニターを点なさせると、消な時に選んでいた□ーカルフオーカスフレームが表示されます。 


□ 


□ 

□ □ □ 
□ 


マニュアル 

撮影 
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フ J レタイム AF 


シャッターボタンを半押ししなくてもフォーカスフレーム内のものに常にピントを合わせ続ける「フル 
タイム AF」 機能を使ラか使わないかを選びます。初期設定はフルタイム AF なしです。 
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フルタイム AF 


フルタイム AF あり 


フオーカスフレーム内のものに常にピントを合わせ続けます。ピントが合った状態で撮りたい写真 
の構図の確認がやりやすく、またシャッターボタンの半押しでピント合わせを始めるよりピント合 
わせを早くすることがでをます。 

♦ワイドフオーカスフレーム、□ーカルフオーカスフレーム内のらのに常に自動的にピント合わせが行わ 
れます。 

♦シャッターボタンを半押しすると、ピントが固定されます。 

♦ファインダーではフルタイム AF の効果は確認できません。 

♦液晶モニターボタンで「液晶モニター消灯」にすると（一 P.44)、 フルタイム AF は自動的にキャンセル 
されます。液晶モニターボタンを押して液晶モニターを再び点なさせると、フルタイム AF ら再び動作 
し始めます。 

♦フルタイム AF ありにすると、フルタイム AF なしに比べ電池の寿命がやや短くなることがあります。 


フルタイム AF なし ) 

シャッターボタンの半押しでピント合わせを始めます。 


※フルタイム AF あり一なしの切り替えは、マニュアル撮影時にのみ有効です。 AUTO 撮影時は 
ここでの設定に関係なく常に[フルタイム AF あり]です。 


マニュアル 

撮影 
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ピント位置表示 


ピントが合ったとを、ピント合わせに使われたセンサー（□ーカルフオーカスフレーム）を赤色で表示 
させるかさせないかを選びます。初期設定はピント位置表示ありです。 
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ピン H 立置表示 


^ ピント位置表示あり 1 

オートフォーカスでピントが合うと、ワイドフォーカスフレーム中でピント合わせに使われたセン 
ヴー（□ーカルフォーカスフレーム）が赤色で表示されます。どの被写体に（あるいは、被写体のど 
の部分に）ピントが合っているのか、撮影前に確認することができます。 


ピント位置表示なし 1 

ピント合わせに使われたセンサー（□ーカルフオーカスフレーム）は表示されません。 


※ピント位置表示あり W なしの切り替えは、マニュアル撮影時にのみ有効です。 AUTO 撮影時 
はここでの設定に関係なく常に[ピント位置表示あり]です。 


マニュアル 

撮影 
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測化モード 

測光モードを、多分割測光とスポット測光とで切り替えることがでをます。 
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熟 m モード 


>選んだ測光方式の絵記号が、液晶モニター画面左下 
に表示されます。またスポット(測光)を選んだ場合 
は、上面データパネルに D が現れます。 


K 圏 


多分割 


スポッ 


多分割測光 


CCD を細かく分割して測光を行います。被写体までの距離情報やホワイトバランスか5の色情報と 
も連動して、被写体の明るさを正確に把握します。人の目で見た感じに一番近く撮れる測光モード 
で、逆光撮影を含む一般撮影に適しています。初期設定は多分割測光です。 


スポット測光 


スポット測光にすると、画面中央部にスポット測光サークルが現 
れ、このサークル内のみで測光します。コントラスト（明暗差)の 
大 をい 被写体や、画面のある特定の部分だけを測光するのに適し 
ています。 


スポット測光 サークル 



I 娜40日 


»200 


マニュアル 

撮影 
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撮像感度 


撮影時の感度を選択することがでをます。感度はに日（写真フィルムの感度の単位）の数値に換算して 
表されます。初期設定である Auto (オート）にすると、明るさや撮影状況などに応じて自動的に感度が 
調整されます。暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとをなどには、感度を上げ 
ると効果的ですが、画像が粗くなることがあります。 



1•ダイヤル Qm 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 



左ちで「応用1」 



上下で「撮像感度」 


P 基本\7応用 T 

\/応用 2 1 1 

,基本 V . 抑た 11 

応用 2 ， 

Ilf A 円-ド 

ワンショット AF B 1 

が A 円-ド 

ワンショット AF 3 

1 刀レタイム AF 

なし 1 

いレタイム AF 

なし 1 

J ピン他置表示 

ぁり S 一 

3ピン他置表示 

あり ！ 

測光モ-ド を分割 B f 

イ測光モ-ド 

を分割 t 

阳象感度 

Auto 1 

じ Au ね ■ 

KULr ■ 

■ ■巳面埋 y ] ご j 




鑛 中央でま定 


P 昼あ W , ‘怖 

感応用2， 

Ilf A 円-ド 

のショット AF U 

Ob レタイム AF 

なし I 

10ピン他置表示 

お0 1 

恥則光扑 

多分割 n 


■ 旧0400 1 

1断な圓こ ) 1 



.山鼠象感度 


メニューボタン巧し、または、 
-シャッターボタン半押しで元 
の画面へ 
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撮像感度 


>感度は似下の範囲から選べます。 

才ート （Auto)、ISO 10日、 ISO 200. ISO 400、 ISO 800 


> 才ート （Auto) に設定すると、 

フラッシュモードが自動発光モード、または、赤目軽減自動発光モードのとき 

ISO 1日〇〜20日の範囲で自動設定されます。ただし、フラッシュが発光するとさは IS 日200固 
定となります。 

フラッシュモードが強制発光/ホ目軽減強制発光モード、または、発光禁止モードのとき 
ISO 1日日〜2日日の範囲で自動設定されます。 

露出 モード M (マニュアル）モード（一 P.74) 時には IS 日100で固定されます。 

>オート (Auto) 1；(外の撮像感度を選んだときは、上面データパネルに旧〇表示が、液晶モニター画面左 
下には a 資回 と選んだ値が表示されます。 



撮像感度変更時のフラッシュ調光距離 


撮像感度を変更すると、フラッシュ調光距離（フラッシュ光の届く距離）は L ソ下の通りになります。 


撮像感度 

フラッシュ 調 光 距離 

広角側 

望遠側 

才ート ( Auto ) 

日.己〜 2.9 m 

日.日〜] .7 m 

ISO 100 

日.己〜 2.0 m 

日.日〜] .2 m 

ISO 200 

日.己〜 2.9 m 

日.己〜] .7 m 

ISO 400 

日.己〜 4. 1 m 

日.己〜 2.4 m 

ISO 800 

日.已〜已 .8 m 

0 .己〜 3.4 m 


WFB 


I 瓣200 


マニュアル 

撮影 


9已 























































































画像エフェクト 


カラーの画像を撮影するか、モノク□の画像を撮影するかを設定でをます（カラーモード)。 

また、撮影する画像の、シャープネス(鮮鋭度)、コントラスト（明暗差)、彩度(色の鮮やかさ）を調整 
することがでさます。 


カラーモード 

一 （ Dol^ir 24 bit の通常の標準カラー画像が撮影されます。初期設定は Color (ノーマルカラー)です。 

24 bit のカラー画像ですび、上記 Color (ノーマルカラー)より色鮮やかなカラー画像が撮影されます。下記 
— JIMIID ) 彩度の調整ではすべての色の彩度が変わりますが、 VIVID (ビビッド)では彩度の高い部分の明るさがより 
麵されます。 

_ 8 bit の白黒画像が撮影されます。 BW (白黒)でも、画像ファイルサイズはノーマルカラーまたはビビッド 

と同じです。 


回シャープネス 

- h ( ノ、ード) 

——標準 
-(ソフト） 


9 コントラスト 
——+備い) 
——標準 

-(曼弓し、) 


輪郭が明確に表現され、くっさりとした鮮明な画像になります。 
標準的な鮮明さの画像になります。初期設定は標準です。 
輪郭のやわ5かな画像になります。 


コントラストが強くなります。メリ八リの効いた画像になります。 

標準的なコントラストの画像になります。初期設定は標準です。 

コントラストが弱くなります。白い部分が飛んだり黒い部分がつぶれた 
りすることが少なくなります。 


C0L 彩度 

—— +( あざやか） 彩度が強くなります。色鮮やかでくっさりとした画像になります。 

——標準 標準的な彩度の画像になります。初期設定は標準です。 

-(おちついた）彩度が弱くなります。落ち着いた画像になります。 
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画像エフェクト 



1•ダイヤル Om 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 


緣 


左ちで「応用2」 


~\/応用1 

\/応用 

hf 画 ii フ1外 

カラ-トト、、 


化卞、イスメモ 

なし 


P 日付写し 

なし 


P ドデブタルス、-ム 

あり 


U 班む：— 

なし 



參 


上下で「画像 I フ I クト」 


H 基本 用1 


鐵 


ち側に移動 


W 画概フ1外 

R がイスメモ 

なし 1 

J 日付写 

なし 1 

ドデブタルス、-ム 

ち0 1 

占こフ t ピュこ ■ 

なし 1 



「カラーモード」を選んだとき 
—► 次ぺージへ 

「シャープネス」を選んだとき 
中央でミ夫定 — ►一^ 99 ぺージへ 

「コントラスト」を選んだとき 
—100ぺージへ 

「彩度」を選んだとさ 
—101ページへ 
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wr 


マニュアル 

撮影 
























































画像エフェクト 


_カラーモード_ J 

1•前ぺージの手順で、 r カラーモード J を還び、十字キー中央の実行ボタンを巧しまず。 

♦カラーモードを選ぶ画面(下図)が現れます。 


皆 M ， 2•ち 


•ちちの十字キーで、カラーモードを W 下の3つか S 選 
びまず。 


赁 obr に仙けの標準ノ-マルカラ - ffl 象） 

ぐ HIP (24 bit のカラ-画像で、 Color よりも色鮮やかなカラ- ii 像） 
01 伽けの白黒画像） 


十字キーの左またはちを押すたびに、液晶モニター画面上部 
に選んだカラーモードが表示されます。 

♦ BW (白黒）を選んだとさは、背景のライブビュー画像ち白黒表 
示されます。 


♦ メニューボタンを押すと、カラーモードは変更されずにライブ 
ビュー画面にもどります。 


3.十字キー中央の実行ボタンを押して、ライブビュー画 
面にもど0まず。 


♦ BW (白黒）に設定しても、記録される画像のファイルサイズは、 
Color (ノーマルカラー)、または、 VIVID (ビビッド）設定時と同 
じです。 

• BW (白黒）に設定したときは、彩度〇 P . 101 ) を変えることは 
でさません。 
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画像エフェクト 


シャープネス 


1 .97 ぺージの手順で、 r シャープネス J を還び、十字キー中央の実巧ボタンを巧しまず。 

♦シヤープネス(鮮鋭度)を選ぶ画面(下図)が現れまず。 



2•ちちの十字キーで、シヤープネスを下の3つか 
S 選びまず。 


+ ( ハード） 
標準 

一（ソフト） 


♦十字キーの左またはちを押すたびに、液晶モニター画面左 
に選んだシャープネスの絵記号が表示されます。 

♦ + ( 八ード）、または、 一( ソフト）を選んだときは、それに 
応じてライブビュー画像のシャープネスち変わります。 

♦ メニューボタンを押すと、シャープネスは変更されずにラ 
イブビュー画面にもどります。 


3.十字キー中央の実行ボタンを巧して、ライブビユー 
画面にもど0まず。 

♦標準!;(外に設定すると、液晶モニター画面左上に画と牛 
り V — ド設定時)、または、 =( ソフト設定時)が表示されます。 

♦画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される 
前に調整が行われるので、後でパソコン等で加工するのと 
比べるとより画質の努化を押さえることができます。 



マニュアル 

撮影 
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+( 強い) 
標準 
-願い) 


♦十字キーの左またはちを押すたびに、液晶モニター画面左に 
選んだコントラストの絵記号が表示されます。 

♦ + ( 強い)、または、 一( 弱い）を選んだとさは、それに応じてラ 
イブビュー画像のコントラストら変わります。 

♦メニューボタンを押すと、コントラストは変更されずにライブ 
ビュー画面にもどります。 



3.十字キー中央の実行ボタンを押して、ライブビュー画 
面にもど0まず。 

♦標準!;(がに設定すると、液晶モニター画面左上に®と半（強し、 
設定時)、または、 =( 弱い設定時）が表示されます。 

♦画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される前に 
調整が行われるので、後でパソコン等で加工するのと比べると 
より画質の努化を押さえることがでさます。 


コントラスト 


1 • 97ぺージの手順で、ロントラスト J を選び、十きキー中央の実巧ボタンを巧しまず。 

♦コントラスト（明暗差)を選ぶ画面(下図)が現れます。 

2•ちちの十字キーで、コントラストを下の3つか S 選 
びまず。 



画像エフェクト 


な □ 
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彩度 


画像エフェクト 


1 .97 ぺージの手順で、 r 彩度 J を選び、十字キー中央の実行ボタンを巧しまず。 

• 彩度(色の鮮やかさ）を選ぶ画面(下図)が現れます。 

♦カラーモードに BW (白黒）を設定したとさ（一 P.98) は、彩度を変えることはでさません。 



に選んだ彩度の絵記号が表示されます。 

♦ + ( あざやか）、または、 一( おちついた）を選んだとさは、 
それに応じてライブビュー画像の彩度ら変わります。 

♦ メニューボタンを押すと、彩度は変更されずにライブビュ 
一画面にちどります。 

3.十字キー中央の実巧ボタンを巧して、ライブビュー 
画面にちど0まず。 

♦標準!;(がに設定すると、液晶モニター画面左上に魄 L と牛 
(あざやか設定時)、または、 =( おちついた設定時）が表示 
されます。 

♦画質でスタンダード等 JPEG を選択した場合、圧縮される 
前に調整が行われるので、後でパソコン等で加工するのと 
比べるとより画質の努化を押さえることができます。 
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マニュアル 

撮影 























日付写し込み 


撮影の年月曰を、画像のち下に入れることがでを 
ます。 




1•ダイヤル Qm 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 


基本 y 応用！ 

\/応用21 

■画概フ1外 

カラ-トド 1 

[ fi 、 ィスメモ 

なし 1 

口日付写瞄 

なし 1 

f ドデブタルス'-ム 

あり 1 

い|7フタ-む- 

なし \ 


t 

參 上下で選択 

g 畳本 \7応用1 
K llHil フ 1 外 ~~ ~~ 
i tjT ィスが 

I 巧付写し游^が J ■ 卜 
卜 み夕 r レス、或 .4-0 なし TJ 


戀 中央でミ夫定 


g 基本▼応用！ 

XknfSiii 

a 1 

■画概フ I クト 

カラ-モ-ド 


■? ィスメモ 

なし 

1 

uBmim 

ち0 


‘ドデツタルス、-ム 

あ0 


:1脚む-— 

なし 



メニューボタン巧し、または、 
シャッターボタン半押しで元 
の画面へ 
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日付写し込み 



7 

撮； 

•日付写し込み「なし」に設定していても、撮影時の年月日•時刻は記録され、再生時には液晶モニター影7 
画面左下に表示されます。 J レ 

• 動画卜 P . 1 07) には写し込みはできません。 

※年月日の並びを変更するとさは 一 P . 1目9 
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アフタービュー 

撮影直後に、撮影した画像を指定時間液晶モニターに表示させます。 



1•ダイヤル Om 位置で、メニユーボタンを巧 
しまず。 

2. 十字キーで巧望の設定を選びまず。 
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アフター ビュ — 


( _アフタービユー「なし」_ J 

撮影後すぐに画像が保存され、ライブビュー画面（そのとをにレンズが向け5れている被写体が画 
面に表示される）にちどります。 


アフタービューに秒」「10秒」 



ます。 

• 2 秒間または1日砂間撮った画像が表示されている間にシャッターボタンを半押しすると、アフタービュ 
一はキャンセルされてすぐに画像が保存されます。 


♦連続撮影やブラケット撮影時にアフタービューに秒」または n 日秒」に設定すると、インデックス表示(目 
コマが同時に表示される）になります。ただし、日付写し込み（一 P .1 日 2) を r あり」に設定しているとき 
は、目コマ同時には表示されません。 


マニュアル 

撮影 


10 已 






































































パルブ(長時聞露光)撮影 



シャッターボタンを巧し続けている間、シャッターが開いたままに 
なります(最長1已秒)。カメラを兰脚に取り付けて撮影してください。 

《ドライブモード（一 p .46) び ri コマ撮影」の場含のみ設定できま 
す(他のドライブモードでは励 LQ 临を選ぶと ri コマ撮影」になりま 
す）。 


1 • マニュアル撮影モード（メインスイッチ/モード切0替えダイヤル Om 位置)で、露出モ 
—ドを M (7 ニユアル)モードにしまず。 - P .70 


2.ちの十字キーを巧して、液晶モニター画面ち下 
のシャッター速度が表示されている箇所に 
回咖回を表示させまず。 

•匈&(4秒）の次に左の十字キーを押すと、赵凹鹏(バルブ 
撮影）が表示されます。 

♦シャッター速度が青色で表示されていない（左に田が 
表示されていない）ときは、露出補正ボタンを押し 
て、シャッター速度を青色で表示させて（左に田を 
表示させて）ください。 


3.露出捕正ボタンを巧して絞0値を青色表示を 
せ、ちちの十字キーでを望の絞0値を選びまず。 




4.が要な時間シャツターボタンを巧し続けて撮影しまず。 

♦高感度域で長時間露光する場合は、画面内のノイズが一部強調されることがあります。 

♦ 1已砂経過すると、シャッターボタンを押し続けていてもバルブ(長時間露光)撮彰は終了します。 
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この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが，位置にあるとをの各 
種設定について説明しています。 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
をス位置にしていると、液晶モニター 
画面左上に，が現れます。 


動画撮影 
音声記録 
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動画撮影 


連続最長35秒までの動画撮影を行うことがでをます。 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルをス 
にをわせまず。 

♦液晶モニター画面ち下と上面データパネルに、撮影可能 
な残り秒数が表示されます。 


奠！浸 


が 




2. シャツターボタンを巧して動画撮影を開始しまず。 

♦撮影中は、液晶モニター画面ち下の残り秒数の上に〇 
同圖盾 が表示され、液晶モニターち下/上面データパネル 
の残り秒数が減っていきます。 


〇同©© 
離浸 



3.動画撮緊を止めるときは、もう一度シャッター 
ボタンを押しまず。 

♦液晶モニターち下/上面データパネルの残り秒数が日に 
なったとさは、シャッターボタンを再度押さなくてち自 
動的に撮彰が終了します。 
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動画撮影では、設定でをる機能に制限があります。 L ソ下の機能は、カメラを動画モードにした後で 
ち、実際に動画を撮影する前な5設定可能です。 

♦上下十字 キーに よる ズーム 
♦露出補正 


拟下の機能は、動画撮影時は設定が固定(機能が限定)されます。変更はでをません。 


•画像サイズ 
♦形式 

♦フォーカスモード （ AF / MF ) 

♦露出モード 

♦ホワイトバランス 

•撮像感度 

♦フオーカ スエリア 

•フラッシュモード 

♦ズーミング 


QVGA (320 X 240) 

Motion-JPEG (. MOV ) 

オートフオーカス（ただし、動画撮影中はオートフオーカスは働きません） 
P (プ□グラム）モード 
才ート ( Auto ) 

才ート ( Auto ) 

ワイドフ オーカ スフ レーム 
発光禁止 

デジタルズーム(域)でのズーミングのみ可能 


m 下の機能は、動画撮影前/動画撮影中には使用でをません。 

• デジタル撮影シーンセレクター♦メニュー設定 ♦フラッシュモードの変更 


•動画のファイルサイズは、1砂あたり約34日 KB です。容量1目 MB の SD メモリーカードには、合計約 
41砂間記録することができます。 

♦ピント位置は動画撮影開始時の位置で固定されます。 

♦同時に音声も記録されます。音声の記録だけをキャンセルすることはできません。 

♦旧リモコン RC -3 を使えば、カメラから離れた位置から動画撮影の開始/停止が行えます。リモコンの 
撮影ボタンを押すと直ちに、2砂後撮彰ボタンを押すと約2砂後に、動画撮影が開始されます。停止す 
るとさはどちらのボタンを押してら直ちに動画撮影が停止します。 


>動画の再生は 一 P . 118 


動画撮影 
音声記録 
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音芦を記録でをます 
音き記録(ボイスレコ-デイング)編 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルがを位置にあるとをの各種 
設定について説明しています。 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
をを位置にしていると、液晶モニター画 
面左上にをが現れます。 
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音青記録(ボイスレ!!ーデイング) 


連続最長30分までの音声記録がでをます。 



.メインスイッチ/モード切0替えダイヤルをを 
に合わせまず。 

♦液晶モニターに下記左側の画面が、上面データパネルに 
は下記ち側の表示が現れます。液晶モニターち下/上面 
データパネルに録音可能な残り時間数が表示されます。 



• メインスイッチ/モード切り替えダイヤルをみに合 
わせると、液晶モニターは点灯します。液晶モニタ 
ーボタンを押すと液晶モニターを消灯でさます。液 
晶モニター消な時は上面データパネルで録音開始か 
らの経過時間を確認しながら操作でさます。 

2.シャッターボタンを巧して音声記録を開始し 
まず。 

•マイクから 20 cm 程度離れて真つすぐマイクに向かつ 
てしゃべるか、マイクを真つすぐ音源に向けてくだ 
さい。大きな音声を記録すると、再生時に音が割れ 
ることがあります。 


(次ページに続< 豚; 
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30:00 


動画撮影 
音声記録 

























































音青記録(ボイスレ!!ーデイング) 



•記録中は、その状況が液晶モニターにバーグラフで表示され、 
液晶モニターち下の録音可能な残り時間数が減っていさます(左 
図上)。 

また上面データパネルでは音声記録表示が点滅し、ち下に録音 
開始からの経過時間が表示されます(左図下)。 


• S は Seconds の頭文字で、左図の場合録音開始からの経過時 
間が4已秒であることを表しています。 

録音開始からの経過時間が1分を超えると、数字は分単位になり、 
S ではなく M (二 Minutes ) が表示されます。 



3.音声記録を止めるときは、もう一度シャッター 
ボタンを押しまず。 

♦液晶モニターち下の録音可能な残り時間数が日になった 
とさは、シャッターボタンを再度押さなくても自動的に 
録音が終了します。 


♦録音(記録)中にメインスイッチ/モード切り替えダイヤルをを!;(がに合わせると、音声記録は中断されます。 
この場合、それまで録音された内容は記録されます。 

♦旧リモコン RC -3 を使えば、カメラから離れた位置から音声記録の開始/停止が行えます。リモコンの撮影 
ボタンを押すと直ちに、2秒後撮影ボタンを押すと約2秒後に、音声記録が開始されます。停止するときはど 
ちらのボタンを押してち直ちに停止します。 

•録音された音声は、 SD メモリーカード内に、 WAV ファイルとして保存されます（一 P . 1已6)。 

♦録音された音声は、再生モードで、十字キー中央の実行ボタンを押すと再生されます(一 P . 114)。 
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撮った国[像を見たり消去した0できまず 

巧生編 



この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが囚位置にあるとをの各種 
設定について説明しています。 




メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を因位置にしているとをには、液晶モニ 
ター画面左上にち囚が現れます。 


上面データパネルには、 PLy の文字が現 
れます。 
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1コ7再生 





1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤル 
を因に合わせまず。 

♦直前に撮慕された画像が液晶モニター画面に表示され 
ます。 


2.ちちの十字キーで、見たい画像を選びまず。 



• (左ちの)十字キーを押し続けると、画像が早送りされます。 

♦最新画像を表示中に十字キーのちを押すと、最らちい画像(の表示)にらどります。逆ら同様です。 

♦動画の場合は、動画開始時の画像が静止画として現れます。 

♦音声記録(ボイスレコーディング)の場合は、画像は表示されません（ブルーバック表示になります)。 

Q 音声の再生（ボイスメモ付き画像、音声記録の場合） 1 

ボイスメモ付を画像や音声記録(ボイスレコーディング)を1コマ再生すると、液晶モニター画面下部中 
央に E 脚が表示されます。 

十字キー中央の実巧ボタンを押すと、デジタルカメラのスピーカーか5音芦が再生されます。 
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1コマ再を 


【ボイスメモ付き画像の場台】 

♦再生中は液晶モニター上部に左図の表示が現れます。 

♦再生中は、上下の十字キーで再生音量の調節がでさまず(十字キー 
の上で音量アップ、下で音量ダウン)。 

♦再生中にメニューボタンを押すと、再生は終了します。 

♦液晶モニター画面ち上の数値は経過砂数です。ボイスメモの時間 
(已砂、または、1已砂)が経過しても再生は終了します。 

♦再生が終了すると、画面は元の1コマ再生画面にちどります。 


【音芦記録(ボイスレコーディング)の場合】 

♦十字キー中央の実行ボタンを押すと音声が再生されます。再生 
中は液晶モニター上部に左図(上側)の表示が現れます。 

♦再生中は、上下の十字キーで再生音量の調節がでさます(十字キ 
一の上で音量アップ、下で音量ダウン)。また左ちの十字キーで 
再生の巻戻し-早送りがでさます。 

♦再生中に十字キー中央の実行ボタンを押すと、再生は一時停止 
しまず(左図下側)。再開するにはらう一度十字キー中央の実行 I 
ボタンを押して < ださい。 

•再生中、または、一時停止中にメニューボタンを押すと、再生は 
終了します。 

♦液晶モニター画面ち上の数値は経過時間（分：秒)です。総録音 
時間が経過してら再生は終了します。 I 

•再生が終了すると、画面は元の1コマ再生画面にらどります。 



囚•停止陋®終了令音量 
◄普戻し►早送り 


12:34 


離(11。@11。盤_强] 


砸◎□⑩腿京 

imimim 


\ 


(再生中） 


(一時停止中） 


囚•開抬醒晒終了令龍に:34 


可如離 

麵繼。圆可。盤晒 


顺③口圆腿方 

imimim 
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液晶モニター表示の切〇替元 



インデックス再生 



6コマ分を一度に液晶モニターに表示します。見たい画像を素早く 
探したいときに便利です。 

♦ 1コマ再生からインデックス再生に表示を切り替えたとさは、1コマ 
再生で表示されていた画像の周囲に黄色の囲み線（カーソル）が表示 
されます。 

♦上下左ちの十字キーで黄色の囲み線（カーソル）を動かして見たい画 
像を選びます。黄色の囲み線（カーソル)がち下のル画像の周囲にあ 
るとさに十字キーのちを押すと、次の目コマが現れます。黄色の囲み 
線（カーソル)が左上にあるとさ十字キーの左を押すと、前の目コマが 
現れます。 

♦インデックス中に動画が含まれる場合は、動画開始時の画像が静止画 
として現れます。音声記録(ボイスレコーデイング)の場合は、ブルー 
バック表示になります。 
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液晶モニター表示の切り替え 


ヒストグラム(輝度分巧）-撮影データ表示 



1コマ再生（データあり）のとき撮影データ表示ボタンを巧 
すと、画像のヒストグラム（輝度分巧）と撮影時のデータ 
が表示されます。 

ヒストグラム*撮影データ表示のとをに撮影データ表示 
ボタンを巧すと、1コマ再生（データあり）にもどります。 


•1 コマ再生（データなし）、および、インデックス再生のとさ 
は、ヒストグラム-撮影データ表示には切り替わりません。 

• 十字キーの左ちでコマの切り替えを行うことらでさます。 

♦撮影した画像をクイックビューで表示させているとさ（一 
P .41) でら、撮影データ表示ボタンを押すと、ヒストグラ 
ム•撮影データ表示になります。ちラー度撮影データ表示 
ボタンを押すとクイックビュー画面にらどります。 


-ヒストグラムについて- 

ヒストグラムとは輝度分布のことで、どの明るさの画素がどれだけ存在するかを表します。このカメラのヒ 
ストグラム表示は、横軸が明るさ（左端が黒、ち端が白)を、縦軸が画素数を表しています。 



ヒストグラムが全体にまんべんなく分 
巧しています。 

暗すぎて、または、明るすざてつぶれ 
たりする自15分がほとんどありません。 


画面の明暗びはっさりしており、明る 
い部分は白く飛んでしまう部分が多数 
存在します。 


雲 


下の写真の場合、白く飛んだ部分には白100%のデータ*しかありません。したがって、後でパソコンに 
取り込んで加工しても、つぶれた部分の再現は不可能だといラことになります。 

* 正確には、カラー画像の場合 RGB で表されるので 、 R 2己己 ， G 2己己 ， B 2己已のことをいいます。 

\- y 
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動画の再生 



2.十字キー中央の実行ボタンを巧して、動画巧 
生を開始しまず。 

•デジタルカメラのスピーカーから音声ら同時に再生 
されます。再生中に上下の十字キーで音量の調節がで 
さます（十字キーの上で音量アップ、下で音量ダウ 
ン)。 

• 液晶モニター画面ち上の数値は経過秒数です。 

© 3 •動画巧生を終えるときは、メニユーボタンを巧しまず。 

• 動画再生開始前の状態にらどります。 

♦ メニューボタンではなく中央の実行ボタンを押すと、動画再生の一時停止-再スター 
卜を繰り返します。 




※動画再生中は、左ちの十字キーでコマを切り替えることはでさません。 
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拡大再生 


画像の一部を、最大已倍まで拡大して再生でをます。 



巧生モード（メインスイッチ/モード切0替えダイ 
ヤル囚位置)で、十字キーの上を巧しまず。 

♦十字キーの上を1回押すたびに、1.己倍 一2.0倍 一2.己 
倍 一 3.0 倍 一3.已倍 一 4.0 倍 一4.已倍一已 .0 倍の順で 
再生画像が拡大表示されます。 

-♦液晶モニターち上に拡大倍率が表示されます。 

♦十字キーの下を1回押すたびに、拡大時とは逆の順で再 
生画像が小さ < 表示されます。 

♦動画は拡大再生でさません。 


♦拡大再生中に十字キー中央の実行ボタンを押すと、上下左ちの十字キーで表示させるエリアを移動させる 
ことがでさる「移動画面」になります。十字キー中央の実行ボタンを巧すたびに、拡大倍率を変更でさる 
「ズーム画面」と「移動画面」とが切り替わります。 


乂ーム画面 

E 災璧。眞 



で、拡大倍率がアップします。 
で、拡大倍率がダウンします。 


移動画面 




で、表示されるエリアを移動さ 
せることがでさます。 



• 「ズーム画面」「移動画面」でメニューボタンを押すと、等倍表示にらどります。 

• 「ズーム画面」で十字キーのちを押すと、次のコマを等倍で表示します。十字キーの左を押すと、前のコ 
マを等倍で表示します。 
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画像をテレビに映して見る 


付属の AV ケーブル AVC - 100でデジタルカメラとテレビを接続して、撮影した画像をテレビに映し 
て見ることがでさます。 



1. テレビとデジタルカメラの電源を切 D まず。 

2. デジタルカメラ背面の端子カバーを開け、 AV ケーブルの一 
方(ちおのおがの方)を AV 出力端子に是し込みまず(ち図)。 


3- AV ケーブルのもう一方 ( RCA ピンプラグ側)のうち、黄色の 
プラグをテレビのビデオ入力端子に是し込みまず。白色のプ 
ラグをモノラルの音声入力端子に是し込みまず。 

4.テレビの電源を入れ、テレビの[テレビ/ビデオ切割などで、 
ビデオ/音声入力端子か S の入力に切0替えまず。 

♦詳しくはお使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。 



5•デジタルカメラのメンスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を囚にさねせまず。 


♦上記の操作で、カメラの液晶モニターに現れる画像が、そのままテレビに映ります。通常の再生モードと 
同様に1コマ再生や音声の再生(一114、11已ページ)、表示の切り替え（一11目ページ)、動画の再生(一 
118ページ)、拡大再生(一119ページ）等を行うことができます。 

♦上記の操作で万一画像がテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認してください。^次ぺージ 
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画像をテレビに巧!し で房る 


[ ビデオ出力形式の切り替え ^ 

ビデオの信号形式には数パターンがあり、国によって異なります。曰本やアメリカ、韓国等では 
NTSC 方式、ヨー□ッパの多くの国々やオーストラリア、中国等では PAL 方式が採用され、両者の間 
には互換性がありません。このカメラの画像を日本国外のテレビで見る際には、その国に合わせた信 
号形式に設定してください。このカメラでは、 NTSC と PAL の2つの設定が可能です。 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルを 
SETUP にをわせまず。 

2•十字キーで、巧望の設定を選びまず。 





/基本\/応用1\/ m \ 


/基本 \/応用1\/がミ因 h \ 

f 設赶卽セット - 


f 設定値リセット - 

r 即潑定 - 

f 即寺關 - 

fL 日付並び 年/月/日 

fL 日付並び 年/月/日 

化、デ、拙力 ►NTSC 

化'デ'拙力 PAL 

[PAL 
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画像を手早く消去ずる 


再生モード位置で、画像を簡単に消去することがでをます。 



1.再生モードで消去したい画像を巧生し、クイッ 
クビュ ー/ 消去ボタンを押しまず。 

♦1ソ下の画面が現れます。 


A この]7を消ましますか？ 


はい もん、ス 


• 消去したくない場合は、上記の状態で十字キー中央の 
実行ボタンを押してください。 



2.ちの十字キーで r はい J を還びまず。 


A この]7を消去しますか？ 
いいえ 


3. 十字キー中央の実行ボタンを押しまず。 

♦操作 1 .で再生させた画像が消去されます。 

• 他の画像ち消去するとさは、 1 .- 3 . の操作を繰り返 
します。 


※複数の画像をまとめて消去するとさは 一 P . 124 
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再生モード時のメニュー画面 


[5 基本 A / 応用 1 A / 応用 2 JI 

• fA 消去 - つ! 

|1知ア□テクト - I 

■ J みァフレ] - を 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが囚位置（再生モー 
ド）にあるとさにメニューボタンを巧すと、 L ソ下の設定が可能で 
す。メニューボタンと十字キーを使って設定します。 


タブ 

項目 

設定 

基本 

消去 一 P . 124 

〇このコマ、全コマ、コマを指定 

プ□テクトー P .12 日 

〇このコマ、全コマ、コマを指定、全コマ取り消し 

アフレコ ー P .128 

実行する 

応用1 

スライドショーー P .130 

実行する 

(スライドショー）再生画像 一 P . 131 

〇全コマ、コマを指定 

(スライドショー）間隔 一 P . 132 

1〜4秒、〇己秒、日〜日0秒 

(スライドショー）繰り返し 

〇しない、する 

応用2 

プリント指定 一 P . 134 

〇このコマ、全コマ、コマを指定、全コマ取り消し 

(プリント指定） 

インデックスプリント ー P .1 38 

〇しない、する 

画像コピー ー P . 139 

〇このコマ、コマを指定 

E メール用画像作成 一 P . 144 

〇このコマ、コマを指定 


〇印は初期設定値です。 
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画像の消ち 


画像を消去します。 L ソ下の3通りの消去方法があります。 

1コマ消去（このコマ）：再生中の画像を1コマだけ消去します。 

全コマ消去 ：フォルダの画像すべてを消去します。 

コマを指定 ：指定した画像だけを消去します。 

《1コマずつ手早く消去する方法らあります。撮影モードでは 一 P .42、 再生モードでは 一 P . 122 


いったん消去した画像を復活させることはでさません。 
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画像の消去 


3- r コマを指定 J の場合、十字キーで消去するコマを指定し、中央の実行ボタンで実行します。 

左ちで画像を選択 上側で消去する画像を指定 



消去を指定したコマには瑜 
が表示されます。必要なだけ 
この操作を繰り返します。 
•十字キーの下側を巧すと、画 
像の指定を取り消します。 



>十字キー中央の実行ボタンを押すと、 4 .の確認画面に進みます。 
>十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面にちどります。 


4•お認を、消去しまず。（下回はをコマ消去の場さ） 




消去完了 

メニューボタンで元の画面へ 


• 「プ□テクトされています」のメッセージが現れる場合は、画像がプ□テクト（誤消去防止、 一、於 
ページ）されています。該当する画像は消去でさません。 
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プロテクト（誤消去防止) 


撮影した画像を□ックし、間違って消去しないよラにすることがでをます。1コマ/全コマ/コマ指定の 
3通りのプ□テクト方法と、プ□テクト設定の取り消しメニューとがあります。 

1コマプ□テクト（このコマ）：再生中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 

1コマだけプ□テクトを取り消す場合にも使用します。 


全コマプ□テクト 


フオルタ'内の画像すべてにプ□テクトをかけます。 


プ□テクトするコマを指定 
全コマプ□テクト取り消し 


指定した画像だけにプ□テクトをかけます。 

フオルダ内の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 



1•再生モード（モード切0替えダイヤル 囚 位置) 
で、メニューボタンを押しまず。 


2. 十字キーで巧望の設定を選びまず。 




にの〕マ」哈〕マ」 r 全〕マ取り消 
し」の場合 _ 

メニューボタンで元の画面へ 


r コマを指定」の場合 
3」こ進んでコマを指定 
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プロテクト（誤消去防止) 


3. r コマを指定 J の場合、十字キーでプ□テクトをかける（または、解除する）コマを指定し、 
中巧の実行ボタンで実行します。 



左ちで画像を選択 



上側でプ□テクトする画像を指定 


H I I ig^ 


プ□テクトを指定したコマに 
は©!が表示されます。必要な 
だけこの操作を繰り返します。 
•十字キーの下側を巧すと、画像 
の指定を取り消します。 



♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、プ□テクトが完了します。 

その後メニューボタンで元の画面にちどります。 

• 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面にちどります。 




♦再生時、プ□テクトのかかった画像には、液晶モニター画面に®2が表示さ 
れます。 
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アフレコ 


再生モードで画像に1已秒までの音声メモを付けることができます。ボイスメモ機能（一 P . 已 8) で撮影 
時に付けた音声メモを書さ換えることちでさます。 



中央でミ夫定 



—►音声の録音が始まります。一►録音後、メニューボタンで元の画面へ 



♦カメラのマイクから2日 cm くらい離れたところから、マイ 
クに真っすぐ向かってしゃべる等してください。あまり大 
きな音声を録音すると再生時に音が割れることがあります。 

♦録音中は、左図の表示が現れ、図中のバーグラフが録音の 
進行状況をお知らせします。また、液晶モニターち下に録 
音可能な残り時間(秒数)が表示されます。 

♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、途中で録音を終了で 
さます。 
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了フレ3 



ボイスメモ機能で撮影時にすでに音声メモを付けた画像にアフレ 
コしよラとすると、左図の確認表示が現れます。 


新たに音声メモを付け直す(音声を上書をする)場合 

十字キーの左で「はしりを選ぶ 中央でま定 




— ► 音声の録音が始まります。 


ボイスメモの音声を残す(音声を上書をしない)場合 


r し"'いえ」のまま中央の実行ボタン 



_^上記の確認表示が消えます。 

メニューボタンで、元の画面へ 


•動画、および、音声記録(ボイスレコーディング)にはアフレコはできません。 
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スライド シヨー (画像の自動再生) 


SD メモリーカードに記録されている画像を、自動的に順番に表示させることができます。初期設定で 
は、 SD メモリーカード内のすべての画像が最初か 5 順に已秒ずつ表示されます。 

♦動画、および、音声記録(ボイスレコーデイング)ファイルは、スライドシヨー再生できません。 



1 • 再生モード（モード切 D 替えダイヤル囚位置) 
で、メニユーボタンを押しまず。 

2.十字キーでスライドシヨーを開始させまず。 



中央でま定 


鑛 — ► スライドショーが開始されます。 

•スライドショー実行中に十字キーの中央を押すと、スライドショーの一時停 
止.再スタートが繰り返されます。 


3.スライドシヨーを終えるとまは、十字キーの下を巧しまず。 
♦その後メニューボタンを押すと、元の再生モードにらどります。 
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ス ライドシヨ ー(画像の自動再生) 


〔 スライドシヨーの設定変更 ) 

スライドシヨーの設定を拟下の通り変更することがでをます。 

再生画像 ：全コマ（全コマを再生する）/コマを指定（再生するコマを指定する) 

間隔(画像表示時間）： 1 秒〜 60 秒の範囲内で、 1 秒ごと 
繰り返し ：する/しない 



1 • 再生モード（モード切0替えダイヤル囚位置） 
で、メニユーボタンを巧しまず。 

2. 十字キーで巧望の設定を選びまず。 


上下で項目を選択 


卢基本 \/応用1 

\/応用2 g 

If スライドシヨ- 

- y 

iT L 再生11像 

1 

U し間隔 

已秒 f 

i 弁 L 繰り返し 

しない 1 

も-。 V 


/基本 \/応用1\/応用2 W 

ki スライドシヨ- 

—= U 

；t L 再生 jl 像 

1 

し間隔 

已秒 1 

'if L 繰り返し 

しない 1 

心1。 

がザ—4 




「間隔」を選んだ場合 
3. に進んで間隔を設定 


巧生画劇でロマを指定」を選んだ場合 
4」こ進んでコマを指定 


上記 m 外 

続けて r スラ仆''シヨ-」「実行する」でスライ 
ドショー再生 一 P. 130 


(次ページに続< 豚） 
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スライド シヨー (画像の自動再生) 


3. 巧目で個品 J を里んだとまは、上下の十ミキーで再生の旧旧を設ましまず。 
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ス ライドシヨ ー(画像の自動再生) 


4. r コマを指定 J の場さ、十字キーでスライドシヨー再生ずるコマを指定し、中央の実巧ボ 
タンで実行しまず。 



左ちで画像を選択 



上側でプ□テクトする画像を指定 



スライドショーを指定したコ 
マには扇^が表示されます。必 
-►要なだけこの操作を繰り返し 
ます。 

•十字キーの下側を巧すと、画像 
の指定を取り消します。 



続けて r スラ仆''シヨ-」误行する」 
スライドショー再生 一 P . 130 


•動画、および、音声記録(ボイス 
レコーデイング)ファイルは指 
定できません。 


♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、スライドショーのコマ指 
定は完了します。 

• 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面にらどります。 



で 
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プ u ント指定 


このカメラでプリント指定した SD メモリーカードを、 DPOF* 対応のプリント店に渡せば、画像のプ 
リントをしても5うことができます。どの画像を何枚プリントするかを、あ5かじめカメラで指定し 
ておくことができます。同様に、 DPOF 対応のプリンタに SD メモリーカードをセットすると、パソコ 
ンを介さずに直接画像をプリントすることができます。この場合も、どの画像を何枚プリントするか 
を、あ5かじめカメラで指定しておくことがでをます。 

* DPOF ニディーポフ 、 Ditigal Print Order Format の略。 SD メモ U — 力ード等のメディアに入っている 
データのラち、どれを印刷するのかを指定するち法。 


デジタルカメラで撮影した画像をプリントする方 
法はいくつかあります。 

①ご自分のプリンタで印刷する 
画像をパソコンに取り込んでそこか!5印刷する方 
法が一般的です。 DPOF 対応のプリンタですと、 
パソコンを介さずに直接カードか5印刷できます。 


② ご購入店やカメラ店などにプリントを依頼する 
カードをお店にお持ちになると、普通のフイルムの 
よラにプリントでさます。 

③ ネットプリントを利用する 

MINOLTA CLUB PHOTONAV に ATION など、イ 
ンターネットを介してプリントの依頼がでさます。 


〔 プリント指定 I 

どの画像を何枚プリントするかを指定することがでをます。 L ソ下の3通りの指定方法があります。 

このコマ （1 コマプリント）：再生中の画像を1コマだけプリントします。 

全コマ（全コマプリント）：フオルタ’内の画像すべてをプリントします。 

コマを指定 ：指定した画像だけをプリントします。 

• 動画はプリント指定でさません。 

1•巧生モード（モード切0替えダイヤル因位置) 
で、メニユーボタンを巧しまず。 

2. 十字キーでを望の設定を選びまず。 
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プリント指定 




r このコマ」「全コマ」の場合 

3」こ進んで枚数を指定 


r コマを指定」の場合 

4. に進んでコマと枚数を指定 

一 P . 136 


3. r このコマ J r をコマ J の場さ、十字キーで巧望の枚数を選んで実行しまず。 

• 1コマ（このコマ）プリントの場合、指定した1コマのプリント枚数を選ぶことができます （0 〜9枚)。 
•全コマプリントの場合、全コマとも同じプリント枚数しか選べません （0 〜9枚)。 


中央で決定 





メニューボタンで 
元の画面へ 


>再生時、プリント指定された画像には、液晶 
モニター 画面に凰と枚数が表示されます。 


(次ページに続< 豚) 
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プ u ント指定 


4. r コマを指定 J の場さ、十字キーでプリントずるコマを指定して枚数を選び、中央の実巧 
ボタンで実行しまず。 

• コマ指定プリントの場合、各コマごとに希望のプリント枚数を選ぶことがでさまず （0 〜9枚)。 



プリント枚数を指定したコマ 
には圍とそのちに枚数が表示 
されます。 

必要なだけこの操作を繰り返 
します。 



♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、プリント指定は完了します。 

その後メニューボタンで元の画面にらどります。 

•十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画像は 
キャンセルされ元の画面にらどります。 



♦再生時、プリント指定された画像には、液晶モニター画面に凰と枚 
数が表示されます。 


136 


プリント指定の取り消し 


プリント指定 


すべてのプリント指定を取り消します。 




羣アリン峭定 


にの]7 


] マを指定 


を]7取り消し 


中央でミ夫定 

戀一 


畳本 応用1\/応用2 


取消し完了 
メニューボタンで元の 
画面にちどります。 


•この操作でもインデックスプリントト P.138) は取り消されません。インデックスプリントを取 
り消す場合は、次ページの操作でインデックスプリントを「しない」に設定してください。 
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プ u ント指定 


インデックスプリント 


SD メモリーカードに記録されているすべての画像をまとめてプ 
リントすることがでさます（インデックスプリント）。このカメ 
ラでは、1コマずつのプリントと合わせて、このインデックスプ 
リントの有無を指定することがでさます。初期設定ではインデ 
ックスプリントはされません。 

♦ 1枚のプリントに印刷される画像の数や形式は、プリンタによって 
異なります。 


庭脚瞬暇 
巧幽お,! f ミ 

li 



1•再生モード（モード切0替えダイヤル 因 位置) 
で、メニューボタンを巧しまず。 


2. 十字キーで巧望の設定を選びまず。 




メニューボタンで元の 
画面にちどります。 
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画像の コピー 


ある SD メモリーカードに記録された画像を、別の SD メモリーカードにコピーすることができます。 
1コマコピー（このコマ）：再生中の画像1コマだけコピーします。 

コマを指定 ：指定した画像だけをコピーします。 


1•コピーずる画像び入った SD メモリーカードを 
カメラに入れまず。 



(次ページに続< 豚) 

139 





























































































画像つピー 


4•ロマを指定 J の場さ、十きキーでコピーするコマを指定し、中央の実巧ボタンで実巧し 
まず。 



左ちで画像を選択 



上側でコピーする画像を指定 



コピーを指定したコマには画" 
が表示されます。必要なだけ 
この操作を繰り返します。 
•十字キーの下側を巧すと、画像 
の指定を取り消します。 


鑛 中央で指定を完了 

m h 1 

I か選が令蹤•完了 醒晒ご I 


♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、已.のコピー実行画面に進 
みます。 

• 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面にらどります。 
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己-画面の指示にしたびつて、コピーを実巧しまず。 

この状態でしば5 く待ちます。 



ii 像北。- 

fn 内蔵メモリ-に]ピ-します ~1 

f 目力-ドを交換してください 

f 曰力-ドに]ピ-します ~1 

f 因]ピ-終了しました ~1 

画皿ご 


酿北。- 

fn 内蔵メモリ-ロピ-します ~1 

f 目力-ドを交換してください 

f 曰力-ドに]ピ-します ~1 

f 因]ピ-終了しました ~1 

•実行 [ Ml 晒ご 


SD メモリーカードを交換し 
た後(^ド.23)、十字キー中 
央の実行ボタンを押します。 
♦カードを交換しないで同じ力 
ード内でコピーすることらで 
さます。 

参メニューボタンを押すと、元 
にらどります。 


この状態でしば5 く待ちます。 
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画像つピー 


•コピーされた画像は、 SD メモリーカード内に作5れる "MLTCP" という名前のフォルダにまとめて 
保存されます。 

先頭の 3t 行の数字はフォルダの通し番号で、新しいフォルタ'が作5れるたびに1つずつ増えていさま 
す （r カード内のすべての通し番号の最大値+1」の値になります）。フォルダ形式についての詳細は 
一 P. 1已7 


SD メモリー 
力ード 



DCIM 



100 MLT 08 


^撮影した画像が保巧されているフォルダ① 
(標準形式のフォルダ） 


-こ； 

101 MLTCP 


^フォルダ①内の画像をコピーした画像び保存さ 
れるフォルダ 


-じ; 

10220317 


^撮影した画像が保存されているフォルダ② 
(曰付形式のフォルダ） 



103 MLTCP 


フォルダ②内の画像をコピーした画像び保存さ 
れるフオルダ 


• ボイスメモやアフレコで音声を付けた画像をコピーすると、コピーされた画像にちコピー元画像と 
同じ音声が付け5れます。 

•動画や音声記録(ボイスレコーディング)のファイルもコピーでをます。 

•プ□テクト（誤消去防止の設定)された画像ちコピーでさます。ただし、コピーされた画像はプ□テ 
クトが解除されます。 

•コピー元画像とコピーされた画像とはそれぞれ別のファイルとして扱われます。たとえば、あるコ 
ピー元画像を消去しても、それか5コピーされた画像は消去されずに残っています。 
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画像が多すぎまず 
指定し直してください 


r 画像がをすざます。指定し直してください。」というメッセージ 
び現れた場合： 

指定した画像全体のファイルサイズが大きくて、内蔵メモリーにコピー 
できません。画像の数を減5して指定し直してください。（内蔵メモリー 
には約1 4M 巳コピーでさます。） 
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E メール用画像作ぶ 


SD メモリーカードに記録された画像を、 E メールに添付して送信する際に適した画像サイズにサイズ 
や画質を変更して、同じ SD メモリーカード、または、別の SD メモリーカードにコピーすることがで 
をます。 

このコマ ：再生中の画像1コマをサイズ変更してコピーします。 

コマを指定：指定した画像をサイズ変更してコピーします。 


1•画像び入った SD メモリーカードをカメラに乂 
れまず。 



2•再生モード（モード切り替えダイヤル 因 位置) 
で、メニユーボタンを巧しまず。 

3. 十字キーでを望の設定を選びまず。 
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E 夕ール用画像か成 


4. r コマを指定 J の場さ、十字キーで E メール用の画像を作 D たいコマを指定し、中央の実 
行ボタンで実行しまず。 



左ちで画像を選択 



上側で E メール用の画像を作りたいコマを指定 



指定したコマにはが表示さ 
れます。必要なだけこの操作 
を繰り返します。 

•十字キーの下側を巧すと、画像 
の指定を取り消します。 



♦十字キー中央の実行ボタンを押すと、5.の E メール用画像作成 
実行画面に進みます。 

• 十字キー中央の代わりにメニューボタンを押すと、指定した画 
像はキャンセルされ元の画面にちどります。 



(次ページに続< 腐0 
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E メール用画像作ぶ 


5-画面の指示にしたびつて、作業を実巧します。 

この状態でしば5 く待ちます。 



E メ-ル誦像作成 

fn 内蔵メモリ-に]ピ-します ~1 

f 曰力-ドを交換してくださし、 ~1 

f 曰力-ドに]ピ-します ~1 

f 曰]ピ-終了しました ~1 

面®ご 


E メ-ル用醜作成 

fn 内蔵メモリ-に]ピ-します ~1 

f 曰力-ドを交換してください ~1 

f 曰力-ドロピ-します — I 

f 因]ピ-終了しました ~1 

•実行 画厕ご 


SD メモ U —カードを交換し 
た後(^ド.23)、十字キー中 
央の実行ボタンを巧します。 
♦カードを交換しないで同じ力 
-ド内に E メール用画像を保 
存することらでさます。 

参メニューボタンを押すと、元 
にらどります。 


この状態でしば5 く待ちます。 


E メ-ル用画像作成 

• 「カードに空さがありません」 

と表示された場合は、空さ容 
旨量のある SD メモリーカード旨 
を入れてください。 

E メ-關画像作成 

fn 内蔵メモリ-に]ピ-します 1 

fn 内蔵メモリ-ロピ-します 1 

f 目力-ドを交換してくださし、 1 

f 目力-ドを交換してくださし、 1 

f 曰力-ドに]ピ-しまず 1 

f 曰力-ドに]ピ-します 1 

f 口]ピ-終了しました 1 

• コピー保存中は操作をキャン 
セルでさません。 

f 口]ピ-終了しました 1 

[ MENU ]：!：) 

ご 


<102 MLTEM > 

戀 

確認 

実行ボタンで確認 


コピー保存先のフオル 
夕'名が表示されます。 


囚 


1基本 \/応用1\/而用2 V 


〔圍アリント指定 


〔こイがックスアリント しない 


〇1像]ピ- 


丘メ -1 畑画像作成 


極晒！：) 


メニューボタンで元の画 
面にもどります。 
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E 夕ール用画像か成 


元画像か5 640ドツト X 480 ドツトの JPEG 画像を作成し（下表を参照)、元画像とは別のフオル 
ダにコピー保存します。（保存されるフォルダについては、次ページを参照） 


元画像 

画質 

画像サイズ 

スーパーファイン 
( TIFF 画像） 

2272 X 1704 

1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 

ファイン 
スタンダード 
( JPEG 画像） 

2272 X 1704 

1600 XI 200 

1280 X 960 

640 X 480 

エコノミー 
( JPEG 画像） 

2272 X 1704 

1600 X 1200 

1280 X 960 

640 X 480 


E メール用に作成される画像 

画質 

画像サイズ 

スタンダード 
( JPEG 画像） 

640 X 480 

エコノミー 
リ PEG 画像） 



(次ページに続< 腐0 
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E メール用画像作ぶ 


•作成された E メール用画像は、 SD メモリーカード内に作5れる " MLTEM " という名前のフォルダに 
まとめて保存されます。 

先頭の 3 t 行の数字はフォルダの通し番号で、新しいフォルタ’が作5れるたびに1つずつ増えていさま 
す （ r カード内のすべての通し番号の最大値+1」の値になります)。フォルダ形式についての詳細は 
一 P . 1已7 


SD メモリー 
力ード 



DCIM 



100 MLT 08 


^撮影した画像が保巧されているフォルダ① 
(標準形式のフォルダ） 


-こ； 

101 MLTEM 


^フォルダ①内の画像か5作成した E メール用 
画像び保をされるフォルダ 


-こ; 

10220318 


^撮影した画像が保巧されているフォルダ② 
(曰付形式のフォルダ） 



103 MLTEM 


^フォルダ②内の画像から作成した E メール用 
画像が保をされるフォルダ 


•ボイスメモやアフレコで音声を付けた画像か5作成された E メール用画像には、元画像と同じ音声が 
付け5れています。 

•動画や音声記録(ボイスレコーデイング)のファイルか5は、 E メール用画像は作成できません。 

•プ□テクト(誤消去防止の設定)された画像か5ち E メール用画像を作成でさます。ただし、作成され 
た画像はプ□テクトが解除されます。 

•元画像と E メール用に作成された画像とはそれぞれ別のファイルとして扱われます。たとえば、ある 
元画像を消去してち、それか5作成された E メール用画像は消去されずに残っています。 
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E 夕ール用画像か成 


画像が多すぎまず 
指定し直してください 


r 画像びをずざます。指定し直してください。」というメッセージ 
が現れた場合： 

指定した画像全体のファイルサイズが大きくて、カメラの内蔵メモリー 
にコピーでさません。画像の数を減らして指定し直してください。 （ E メ 
ール用画像作成の場合、内蔵メモリーには約日 M 巳コピーでさます。） 


E メール用画像作成の場合、コピー元として選択でさる画像の枚数は、 

TIFF 画像（スーパーファイン画質）では、1コマのみ 

JPEG 画像 (ファイ ン/スタン ダード/エコ ノミー画質）では、最大20 コマ 

となります。 

したがって、 iu 下のよラな操作をすると、上記 r 画像が多すざます。指定し直してください」 
のメッセージが表示されます。 

-コピー元に TIFF 画像を2コマ ly 上選択する 

-コピー元としてすでに1コマの TIFF 画像を選択していて、さ5に他の JPEG 画像を選択する 
-コピー元としてすでに1コマの JPEG 画像を選択していて、さらに他の TIFF 画像を選択する 
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カメラの細かな設定を変更でままず 
セットアップ編 




この章では、メインスイッチ/モード切り 
替えダイヤルが SETUP 位置にあるとを 
の各種設定について説明しています。 


/基本 \/応用 1 \/応用 2 \ 


f モニタ-巧るさ - 


f A フォ-マット - 


f パ。 つ-トフ、、 1分 


f 言語/ Lang 日本語/ JPN 




メインスイッチ/モード切り替えダイヤル 
を SETUP 位置にしているとをには、液 
晶モニター画面にセツトアップメニュー 
画面が現れます。 


5む 


上面データパネルには、 SEt の文字が現 
れます。 


1已〇 


セツトアップモード時の設定 


1基本 応用1\/祐用2 


丘二夕-巧るさ 


[么別-マット 


Q の-セ -: r ； 


1分 


〔言語 / Lang 


日本語/ JPN 


メインスイッチ/モード切り替えダイヤルが SETUP 位置（セットア 
ップモード）にあるとさは、 L ソ下の設定が可能です。メニューボタ 
ンと十字キーを使って設定します。 


タブ 


設定 


モニター 明るさ 一 P . 1 己 2 


〇±0 (±己段階） 


基本 


フオーマット（初期化）一 P . 1己3 


実行する 


パワーセーブ ー P . 1己4 


〇1分、3分、5分、10分 


言語/ Lang . 一 P . 1己己 


〇日本語、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語 


ファイル No . メモリ ー P . 1己日 


〇しない、する 


フオルタ'選択 一 P .1 己8 


〇標準形式、曰付形式 


応用1 


操作音 一 P . 1日0 


し) 曰1、曰之、なし 


シャツター音 一 P . 1日1 


〇曰1、曰亡、/占し 


音量 一 P . 1日2 


1(ルさい)、02、3 (大きい） 


設定値リセット ー P .1 日3 


実行する 


応用2 


曰時設定 一 P .1 日7 


実行する 


曰付並び 一 P . 1日9 


〇年月日、月日年、日月年 


ビデオ出力^ P .121 


ONTSC、PAL 


〇印は初期設定値です。 


重 II 己 

セツトアップ 
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液晶モニターの明るを調整 


液晶 モニターの 明るさを選べます。 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを 
SETUP に合わせまず。 


2.十字キーで、巧望の設定を選びまず。 




す。 


1已2 


SD メモ U — 力ードのフオーマツト(初期化) 


画像やフォルダをすべて消去するとをには、 SD メモリーカード a ソ下、カード）のフォーマット（初期 
化)が便利です。 


フオーマツトを行なうと、プ□テクトをかけた画像も含めてずべての画像び消去されます。 



1.フォーマットずる力ードをカメラに入れまず。 

2•メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを 
SETUP に合わせまず。 

3•十字キーで、フオーマット操作を行いまず。 


上下で「乃-タット」 


) ち側に移動 



重 II 己 

セツトアップ 
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J ワー七ーブまでの時囲変更 


このカメラは、初期設定では約1分 iu 上何も操作をしないでいると、自動的に省電力設定になり、上面 
データ パネルが消灯します(パワーセーブ ー P .21)。 このパワーセーブまでの時間を、1分、3分、 已 
分、10分のいずれかに変更することができます。 

•液晶モニターは約30秒間何ら操作をしなければ消丹します。この時間の変更はできません。 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを 
SETUP に合わせまず。 


2.十字キーで、巧望の設定を選びまず。 



左ちで「基本」 



上下で rA °9- セ-7」 



ち側に移動 
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言語設定 


液晶モニターに表示される言語を、日本語/ JPN 、 巧語 （ English )、 ドイツ語 （ Deutsch )、 フランス語 
( Fran が is )、 スペイン語 （ Esp お〇1)のなかか5選ぶことができます。初期設定は日本語です。 

1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを 
SETUP にをわせまず。 


2.十字キーで、巧望の設定を選びまず。 





左ちで「基本」 


參 


上下で「言語/ Lang 」 


鐵 


ち側に移動 



參 


上下で選択 


/ \/応用1\/応用2 \ 

モニタ-明るさ 

A フォ -7 ット 

A ° ワ-セ -: r 

, ►日本語 / JPN 

English 

Deutsch 

f 言語 / Lang 

Fran 的 is 

1 

‘ Espahol 


鑛 中央でミ夫定 


" A / Customi \/ Custom 2 \ 


f LCDbrightness 

国 

f A Format 

国 

f Power Save 

1 min. 

fLanguage 

English 


重 II 己 

セツトアップ 


1已已 




























































































































































































ファイルとフォルダ 


^フォルダ構成^ 

ある画像を撮影すると、画像1つにつを1つまたは2つのファイルが作成され、 SD メモリーカード内 
のフォルダに入れ5れます。カード内のファイルとフォルダの構成は iU 下の通りです。 



厂、 — 广—^— 

DCIM 100 MLT08 


撮影した画像が入る 
標準形式のフォルダ 


— ^ — 

10120317 

-じ 

102MLTCP 

-じ 

103MLTEM 


P に T0001.JPG 


エコノミー、スタンタ’ード、ファインの場 
合、 JPEG ファイルが1つ作成されます。 


P に T0002.TIF スーパーファインの場合、 TIFF ファイル 

PICT0002.THM とサムネールファイルが作成されます。 


PICT0003.JPG ボイスメモ/アフレコで音声を付けた画 

P に T0003.VVAV 像の場合、画像ファイルと音声部分の 
WAVE ファイルが作成されます。 


P に T0004.MOV 


動画の場合、 MOV (動風ファイルが作 
成されます。 


P に T0005.WAV 


ボイスレコーディングの場合、音声の 
WAVE ファイルが作成されます。 


日付形式のフォルダです, 


フォルダ内の画像か5コピーされた画像は、 "MLTCP" という 
フォルダにまとめて保存されます。 


フォルダ内の画像か5作成された E メール用画働ま、 "MLTEM" 
というフォルダにまとめて保存されます。 


1^— ^ — 
M に C 


プリント指定卜 P. 1 34) を行うと作成されます。 

このフォルダを削除すると、設定したプリント指定が取り消されます。 


1已巨 


ファイルとフォルダ 


[ _フオルダ名とファイル名 

フオルダちにごいて 

標準形式の例：100 MLT08 


フオルダの通し番号識別文字 
(100〜） 


曰付形式の例：100 20317 


フオルダの通し番号年(西暦の下1巧)月曰 


(100〜） 


フォルダ名は、標準お式の場合"フォルダの通し番号3わ T + "識別文字已文字"、 

曰付お式の場合"フォルダの通し番号3脚’ + "年(西暦の下1お)月日"となります。 
通し番号は"100"か5始まり、フォルタ’が作成されるたびに1つずつ増えて行をます。 

標準お式のフォルダの場合、識別文字は "MLT08" です。 

標準お式/日付お式いずれのフォルダの場合ち、コピーされた画像の入るフォルダの識別文字は 
"MLTCP"、E メール用画像の入るフォルダの識別文字は "MLTEM" です。 

♦フォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行なうか卜 P. 170〜）、カードをフォーマ 
ットしてください（一 P. 1己3)。 


ファイル名にごいて 

例 ： PICT 0001 JPG 

_i r 

ファイルの通し番号拡張子（ファイルの種類を識別する部分） 

(0001〜） 

円 CT の後の4おの通し番号は、撮影するたびに1つずつ増えて行をます。カメラ側で消去された画 
像の番号は欠番となります。 

♦ファイルの通し番号が "P に T9999" まで進むと、次の撮影で新たなフォルタ'が自動的に作成され、その 
中で再び"円 CTOOOr か5画像の記録が開始されます。 

• お使いのパソコンの設定によつては、拡張子が表示されない場合があります。 


适言 

セットアップ 
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ファイルとフォルダ 


フオルダお式の選択 


撮影した画像が記録されるフォルダの形式を選ぶことがでをます。初期設定は標準形式です。 
標準形式：フォルダの通し番号+識別文字 MLT08 例）1 00MLT08 

日付形式：フォルダの通し番号+年(西暦の下1做月日 例）10120317 



戀 


左ちで「応用1」 


/基本 \/■旅用 T \/応用2 \ 

f ファイル No . メモリ 

しない 

りォルダお式 

標準お式 

f 操作音 

音1 

fL 外ッタ■音 

音1 

fL 音量 

2 


戀 


上下で選択 


/基本 \/ TCT : ミ■一/応用2 \ 

ファイル No . メモリ 

りオルダお式 

►標準お式 

操作音 1 

し外ツタ■音 

L 音量 

、麵式 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを 
SETUP に合わせまず。 

2•十字キーで、巧望の設定を選びまず。 


參 


上下で「フォルダ'形式」 


戀 


ち側に移動 


丄 甚本 用2 


f ファイル No . メモリ 

しない 

レオルジが 1で…— 

圓標準お式 

f 操作音 

音1 

fL 外ッタ■音 

音1 

fL 音量 

2 


/基本 \/ 応用2 \ 

ファイル No . メモリ 

f フォルダお式 

►標準お式 1 

操作音 

1曰伽ミ式 J 

しシャツタ ■音 

L 龍 

1 


鑛 中央でミ夫定 


/基本 \/佩*一/応用2 \ 

f ファイル No . メモリ 

しなし） 

りオルダお式 

日伽翔 

f 操作音 

音1 

fL シャツタ ■音 

音1 

fL 音量 

2 
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ファイルとフオルタ 


ファイル No. メモリ 


フォルタ'が変更されたり、全画像消去やカードのフォーマットを行ラと、ファイル(の通し)番号は再び 
"00 日 1" か5始まります（ファイル No. メモリしない）。続き番号か5始めるようにすることも可能です 
(ファイル No. メモリする）。 

しない：ファイル No. メモリは機能しません。ファイル(の通し)番号は"0001"か5始まります。 

する：ファイル No. メモリが機能します。フォルタ'が変更されたり、全画像消去やカードのフォーマ 
ットを行っても、ファイル(の通し)番号はそのまま続をます。 

•ファイル(の通し)番号が" 9999" まで進み、次の撮影で新たなフォルタ'が自動的に作成される場合は、ファ 
イル No. メモリーする/しないに関係なく、ファイル(の通し)番号は再び" 0001" か5始まります。 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルを 
SETUP にをわせまず。 

2•十字キーで、巧望の設定を選びまず。 


上下で r ファイル No . メモリ」 


鐵 


ち側に移動 


/基本 \/lS 巧 TT \/ 応用 2 \ 


/基本 \/iwi ミミ ■ 一 / 応田 2 \ 


/基本 \/ 1 巧ミミ ■ 一/広 田 2 \ 

f ファイル No. メモリ しない 


1 ノア 1 ル MWtT iJBP 


f ファイル No. メ-ずる 

f フォルダお式 標準お式 

f フォルダお式 標準お式 

フォルダお式 1 ►しなし> 

f 操作音 音 1 

f 操作音 音 1 

操作音 
しシャツタ■音 

fL 外ッタ■音 音 1 

fi- シサジタ-音 音 1 


镑 


上下で選択 


鑛 中央でミ夫定 


基本 A ^ niMr 応用2 V 


〔ファイル No . メモリ 


する 


フォルダお式 
操作音 
しシ ヤツ タ■音 


I ►しない 


基本 飞 r HD 応用21 


f ファイル No . メモリ 

する 

f フォルダお式 

標準お式 

f 操作音 

音1 


f しシャツ タ-音 


音1 


>カメラか5電池を取り出し、 
かつ AC アダプターち 接続し 
ないで一定時間に1上放置する 
と（目まとして1時間程度)、 
ファイル(の通し)番号は再び 
"0001" か5始まります。 


重 II 己 

セツトアップ 
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操作音の脱 


ボタンを巧すなどカメラを操作したとさの操作音を選びます。初期設定は音1です。 

音1:カチツカチツという機械的な音が鳴ります。 

音2 :ブザー音のよラな電子的な音が鳴ります。 

なし：操作音は鳴りません。結婚式など音を立てたくない場合などにお使いください。 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを 
SETUP に合わせまず。 


2.十字キーで、巧望の設定を選びまず。 


戀 


左ちで「応用1」 


/基本 \1 応用 T 

\/応用 2 \ 

f ファイル No. メモリ 

しない 

f フオルダお式 

標準お式 

f 操作音 

音 1 

fL シャツタ ■音 

音 1 

fL 音量 

2 


參 


上下で「操作音」 


鐵 


ち側に移動 


/昼本 \/な ; U 

一/応用 2 \ 

f ファイル No. メモリ 

しない 

f フォルダ、お式 

標準お式 

f 操作音 

音 1 

fL シャツタ ■音 

音 1 

fL 音量 

2 


/基本 \/巧た 1 

1^/応用 2 ^ 

ファイル No. メモリ 
フォルダお式 

f 操作音 

►音 1 

しシャツタ ■音 1 

L 龍 1 

音 2 

、なし J 



/基本 \/，巧ミミ1^/応用2 \ 

f ファイル No. メモリ 

しなし） 

f フオルダお式 

標準お式 

r 操作音 

音を •- 

fL シャツタ ■音 

音1 

fL 音量 

2 


/基本 \/化■減/応用 2 \ 

ファイル No. メモリ 
フオルダお式 

f 操傾 

►音 1 

し外ツタ■音 

L 音量 

音 2 

[なし 
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操作音の設定 




左ちで「応用1」 


/基本 \/応用 1 

\/応用 2 \ 

[ファイル No. メモリ 

しない 

f フォルダお式 

標準お式 

f 操作音 

音 1 

fL シャツタ ■音 

音 1 

fL 龍 

2 




上下で「シャツタ-音」 


1基本 八/化 j 




f ファイル No. メモリ 

しない 

f フオルダ、お式 

標準お式 

f 操作音 

音 1 

fL シャツタ-音 

音 1 

fL 音量 

2 




上下で選択 


£基本 AD^fniMr 応用2 A 


ファイル No. メモリ 
フオルダお式 
操作音 


►音1 


P シャツタ-音 


音2 


なし 


鑛 中央でミ夫定 


/基本 \/ 

m \/応用 2 \ 

f ファイル No. メモリ 

しない 

f フオルダ、お式 

標準お式 

f 操作音 

音 1 

fL シャツ タ-音 

なし 

fL 音量 

2 


シャッター音の設定 


シャッターボタンを押したとさのシャッター音を選びます。初期設定は音1です。 


音1 
音2 
なし 


ミノルタ CLE のシャッター音を素材にした機械的なシャッター音が出ます。 

電子的なシャッター音が出ます。 

シャッター音が出ません。結婚式など音を立てたくない場合などにお使いください。 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルを 
SETUP にをわせまず。 

2•十字キーで、巧望の設定を選びまず。 










ち側に移動 


1 基本 \/ m ； i ^/ 応用 2 \ 

ファイル No. メモリ 
フォルダお式 
操作音 1 


い音 1 '1 

f L 外ッタ■音 

音 2 

L 龍 1 

L なし 


适言 

セットアップ 
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操作音の脱 


[ _音量の設定_ J 

カメラを操作したとさの操作音/シャッター音の大ささ（音量)を選びます。初期設定は2です。 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルを 
SETUP にをわせまず。 

2.十字キーで、巧望の設定を選びまず。 




/基本 \/ 一 /応用2 \ 

f ファイル No . メ刊 

しなし） 

f フオルダお式 

標準お式 

f 操作音 

音1 

fL シャツタ-音 

音1 

fL 音置 

。，巧^ 


/S ホ \/ 仇ミ ■ 一 / お \ 

ファイル No. メモリ 
フオルダお式 


操作音 
しシャツタ■音 

r 3 ( 大きい） 'i 

► 2 

fL 音量 

1( ルさい） 
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腕値リセット 


カメラのほとんどの設定を、お買い上げ時の初期設定にちどすことがでをます。 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルを 
SETUP にさねせまず。 

2•十字キーで、巧望の設定を選びまず。 


上下で「設定値リセット」 


/基本 \/応用1 

\/応用2 \ 

f 設赶卽セット 

国 

。時設定 

国 

fL 日付並び 

年/月/日 

化デ拙力 

NTSC 



/基本 \/応用1 

\/ ‘化ミ r =^ 

f 設定值》卜 

- 

m 時設定 

国 

fL 日付並び 

年/月/日 

化'デ'拙力 

NTSC 





ち側に移動 


1基本 \/而用1 


〔設定値リセット 


印寺設定 
L 前並び 
ピデオ出力 


\「 ‘泌^^ 

1 


「はい」を選択 





中央で実行 


> リセットされる内容は、 1 日 4 〜 1 日日ページの通りです。 


重 II 己 

セツトアップ 


(次ページに続< 豚) 
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設定値リセツ 


ボタンで設定するちの 


項目 

政 化 

ぺージ 

デジタル撮影シーンセレクター 

(フルオート)デジタル撮影シーンセレクター 

3已 

フラッシュモード 

自動発光 

62 

露出補正 

なし（+日.日） 

64 


AUT 日撮影モードメニユー 


項目 

政 化 

ぺージ 

ドライブモード 

1コマ撮影 

46、47 

画像サイズ 

の X 1704 

已4 

画質 

スタンダード （ STD .) 

已已 

ボイスメモ 

なし 

已8 

デジタル ズーム 

なし 

60 


マニュアル撮影モー ドメニュー 


項目 

政 化 

ぺージ 

露出モード 

P (プ□グラム） 

70、 7] 

ドライブモード 

1コマ撮影 

46、47 

画像サイズ 

S 272 X 1704 

已4 

画質 

スタンダード （ STD .) 

已已 

ホワイトバランス 

Auto 

76 


設定値りセツ 


マニュアル撮影モードメニュー 


項目 

政 化 

ぺージ 

AF モード 

ワンシヨット AF 

80 

フルタイム AF 

なし 

88 

ピント位置表示 

あ0 

90 

測光モード 

多分割 

92 

撮像感度 

Auto 

94 

画像 I フ1外一カラ-トト'' 

標準カラー 

96、98 

画像 I フ1外ーシャ - T ネス 

標準 

96、99 

画像 I フ1外一]ントラスト 

標準 

96、100 

画像 I フ1外一彩度 

標準 

96、 ] 日] 

ボイスメモ 

なし 

已8 

曰付写し込み 

なし 

102 

デジタルズーム 

なし 

60 

アフタービュー 

なし 

104 


重 II 己 

セツトアップ 


饮ぺージに続く 










設定値リセット 

再生モードメニュー 


項目 

政化 

ぺージ 

消去 

このコ7 

124 

プ□テクト 

このコ7 

126 

スライドシヨーー再生画像 

全コマ 

131 

スライドシヨ-間隔 

5砂 

132 

スライドシヨーー繰り返し 

しない 

131 

プ U ント指定 

このコマ 

134、 ] 3已 

インデックスプリント 

しない 

138 

画像 コピー 

このコ7 

139 

E メール画像作成 

このコ7 

144 


セツトアップモードメニュー 


項目 

政化 

ぺージ 

パワーセーブ 

] 分 

]已4 

ファイル No . メモリ 

しない 

]已9 

フォルダ形式 

標準形式 

]已8 

操作音 

音] 

160 

シャッター音 

音] 

161 

立旦 

曰ま 

2 

162 
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印き設定 


日時の修正が必要な場合や「日付*時刻を設定してください」といラメッセージが表示されたとをは、 
拟下の手順で行なってください。 

•カメラか5電池を取り出し、かつ、 AC アダプターも接続しないで一定時間上放置すると（目まとして1時 
間程度)、日付•時刻の設定が失われるため、「日付•時刻を設定してください」というメッセージが表おさ 
れます。 



1•メインスイッチ/モード切0替えダイヤルを 
SETUP にをわせまず。 

2.十字キーで、曰時設定画面を表示させまず。 


上下で「曰時設定」 


/基本 \/応用 1 

\ r 応用 2 \ 

f 設定値リセット 

国 

。時設定 

国 

fL 日付並び 

年/月/日 

化'デ'才出力 

NTSC 



^基本 Yir 、 用1 


戀 


ち側に移動 


f 設定値リセット 

- 

f 日時關 

国 

fL 日付並び 

年/月/日 

化'デ'才出力 

NTSC 



1基本応用1八 G 


設茵卽セット 




►実行する 


L 前並び 
ピデ'拙力 


中央で実行 

戀 


曰時設定画面に 



重 II 己 

セツトアップ 


(次ページに続< 豚) 
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印き設定 

3.十字キーで曰時と時刻を設定しまず。 



4.十字キー中央の実行ボタンを巧ずと、時計びスタ 


必要なだけこの操作を繰り返 
します。 

• 上下の十字キーを押し続ける 
と、数値が早送りされます。 
♦ メニューボタンを押すと、設 
定した数値はキャンセルされ 
元の画面にらどります。 


卜します。 


168 


曰付並び 


「年月日」の並び順を、「月日年」または「日月年」に変えることができます。 







f 設定 fil リセット 


m 時設定 

国 

fL 日付並び 

月/日/年 

化デオ出力 

NTSC 



1•メインスイッチ/モード切 D 替えダイヤルを 
SETUP にさねせまず。 

2•十字キーで、巧望の設定を選びまず。 



中央でミ夫定 


/基本飞 r 応用1\ぶ 




左ちで「応用2」 


/基本 \/応用1 

V 応用2 \ 

f 設定値リセット 

国 

旧時設定 

国 

fL 日が並び 

年/月/日 

化デ拙力 

NTSC 





/基本 \/応用1\1!ホお M 

設赶卽セット 
即厳定 

fL 日付並び 

►年/月/日 

ピデ'才出力 1 

1 

月/日/年 

、日/月/年 


月/日/年 

日/月/年 


重 II 己 

セツトアップ 
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この章では、付属の US 巨ケーブル US 巨-己00でカメラとパーソナルコンピュータ（じ(下、パソ 
コン）とを接続して、カメラ内の SD メモリーカードに記録されている画像や音声、動画のファ 
イルをパソコンに取り込んだり、パソコンか5カメラ内の SD メモリーカードにファイルを書 
を込んだりする手順について説明しています。 


Lt5b 


付属の us 巳ケーブルでカメラとパソコン 
を接続しているとをは、上面データパネ 
ルに USb の文字が現れます。 



またこの間、液晶モニターにはへ^が表 
7] T されます。 
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パソコンに擦馬ずる （ USBJg 続) 


J ^ TF のパーソナルコンピュータ OU 下パソコン）をお持ちの場合、カメラをパソコンに接続して、画像 
をパソコンに取り込むことが可能です。接続には付属の US 巨ケーブル US 巳-己00をお使いください。 

USB ポートを標準装備し、 Windows ® XP 、 Windows ® Me 、 または、 Windows ® 2000 
Professional がインストールをれた IBM PC / AT 互換機 

そのままカメラに接続してお使いになれます。一 P .1 72〜 

USB ポートを標準装備し、 Windows ®98、 または、 Windows ®98 Second Edition 
びインストールされた EM PC / AT 互換機 

付属のディマージュソフトウェア CD - R 日 M か5、ドライバをインス!ルする必要があります。その 
後カメラに接続してお使いください。 - P .178 

USB ポートを標準装備し 、 Mac 0 S 9〜9.2.2、または、 MacOSXvlO . l 〜 

10.1.3 びインストールされた Apple Macintosh 

そのままカメラに接続してお使いになれます。一 P .1 72〜 

USB ポートを標準装備し 、 Mac OS 8.6 がインストールをれた Apple Macintosh 

Apple Computer Inc . (米国アップルコンピュータ社)の Web サイトか5対応ドライバ （USB Mass 
Storage Suppo け)をダウン□-ドしてインス! -- ルする必要があります。詳しくはアップルコンピ 
ュータ社 http :// www . apple . com / にお問い合わせください。その後カメラに接続してお使いくだ 
さい。一 P . 172〜 

* ご使用の 0 S 環境において、 USB ポートがパソコンメーカーによって動作保証されていることが必要で 
す。詳細はパソコンメーカーにお問い合わせください。 

♦ USB 八ブ経由で接続した場合は正常に動作しない場合があります。そのよラな場合は、パソコン本体の 
US 巳端子に直接接続してください。 

• 自作機、シヨップブランドなどの各種ボード類を含めて組み立て5れた機種は除さます。 

♦ Windows ®9 己や NT 4.0 は、 US 巳接続は動作保証対象外ですが、市販の PC 力ードアダプタや力ードリー 
夕'一等を用いて、 カードの画像を直接パソコンで読み取ることは可能です。 


使用環境についての最新の互換性情報は、裏表紙記載のフォトサポートセンターへお問い合わせいた 
だくか、ミノルタ販売株式を社のホームぺージ http :// www . minolta - sales . co . jp / をご参照くださ 
い（ホームページより「サポート情報」のページをご参照ください)。 
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重 II 己 

セツトアップ 















パソコンに擦馬ずる （ USB あ続) 


デジタルカメラとパソコンを接続して、カメラを USB 接続モードにする 


1 - パソコンの電源を入れまず。 



2•デジタルカメラに SD メモリーカードを入れ、メインスイツ 
チ/モード切り替えダイヤルを OFF なかに合わせまず。 

• メインスイッチ/モード切り替えダイヤルは、日外な5どこに合わ 
せても構いません。 

3•端子カバーを刷す、付属の USB ケーブルのルさい方のコネ 
クタを、 USB 端子に是し込みまず(ち図)。 

♦奥まで確実に差し込んでください。 

4- USB ケーブルの大きいほうのコネクタを、パソコン本体の 
USB ポートに是し込みまず。 

♦奥まで確実に差し込んでください。 

♦ US 巳接続は、接続する際にはカメラやパソコンの電源を入れたまま行 
なうことができまずが、取り外す際には本書182、183ページに記載の 
手順にしたがってください。 
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パソコンに接続する ( U 5 己接続) 



5.正しく接続されると、カメラび USB 接続モードになります。 

•液晶モニター画面左上にへ^び表示されます。また、上面データパネ 
ルにしろと|と表示され、 USB 接続モードになったことをお知5せします。 


USB 接続モードになった後、パソコン上に SD 
メモリーカードがアイコンで表示されます。 

一174ぺージ 


重 II 己 

セツトアップ 
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パソコンに擦馬する （USB あ続) 


[ _画像ファイルを開く_ J 

US 巳接続モードになると、カメラ内の SD メモリーカードの画像をパソコンで見ることがでをます。 



Windows ®98/98 SE / Me /2 日00 Pro . では、 SD メモリーカードが 
マイコンピュータ上に「リムーバブルディスク」として現れます。 
，ダブルクリックすると開けることがでをます。 



Macintosh (Mac OS 8.6 〜 9.2.2) では、 SD メモリーカードがデ 
スクトップ上に「名称未設定」として現れます。 

ダブルクリックすると開けることがでをます。 



左記の操作で表示された SD メモリー 
力ード内の画像ファイルは、通常のフ 
ァイルと同じように、エクスプ□ーラ 
や Finder 上でドラッグ&ド□ップし 
て、パソコンの任意の場所にコピー 
(保を)することびできます。 
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パソコンに接続する ( USB 接続) 


参 Winclows®XP では、 USB 接続モードでカメラ内の SD 
メモリーカードが認識されると、ちの画面が現れます。 
Windows ® に（自動)実行させたい操作を選んで[日 K ] 
をクリックしてください。 


t 曲ゴ,1 ぷ，お-が… 

M t- 

-№1 dVrM Wk, ■ けけ.、 

一 S り‘.ヴ•、■ ■ ■，け r 

'.'こ--.. •， 

中 ぃ 
.♦ 、《■〜• 戸 "ii ■ け … 

I 1 ■ 


• Mac OS X では、 SD メモリーカードがデスクトップ上 
に " N 0_ NAME " として現れます(ち図)。 

参同時に通常では Image Capture アプリケーシヨンが起 
動して、下の画面が現れます。 


コ - W Anm hi — 


ダウン□ー ド先を変更でさます。 

US 目接続時に起動するアプリケーシヨンを選択 
します。 Image CaptureU ^ がのアプリケーシ 
ヨンを選ぶこともできますし、何も起動しなし、 
よラに設定することち巧能です。 


上図の設定のままで[すべてをダウン□-ド]をクリツ 
クすると、静止画像は Pictures フォルダ(ち図）に、動画 
は Movies フォルダに、音声データは Music フォルダに、 
それぞれコピーされます。 








パソコンに擦馬する （ USB 巧続) 


♦ USB 接続中は、カメラ^パソコン間で10分間似上データのやり取り（交信）が行われなかった場合、自動 
的にカメラの電源が切れた状態になり、 USB 接続が切断されます（パソコンによっては「デバイスを停止さ 
せないで取り外しました」等のメッセージが出ることらあります)。必要な画像をパソコンに取り込んだ後は、 
182、183ぺージに記載の手順にしたがって US 巳ケーブルを取り外すことをおすずめします。 

♦ SD メモリーカードに該当するアイコンが表示されない （ SD メモリーカードが認識されない)場合は、パソコ 
ンを再起動してください。それでら認識されない場合は 一 P . 184 

♦カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量にミち意してください。データ交信中に 
電池がなくなると、パソコンの エラー や SD メモリーカード内の画像データ破損の原因となります。別売の 
AC アダプター AC -6 の使用をおすすめします。 

•カメラとパソコンを接続しているとさ、特にデータの交信中には、下の操作はしないでください。パソコ 
ンの エラー や、 SD メモリーカード内の画像データ破損の原因となります。 

-カメラのメインスイッチ/モード切り替えダイヤルを動かす。 

- US 目ケーブルを取り外す。 

. SD メモリーカードの出し入れを行なう。 

♦ SD メモリーカードの フオー マットはカメラ側で行なってください（一 P . 1己3)。パソコンで SD メモリーカ 
ードをフオーマットすると、カメラ側でカードを認識しないことがあります。 

参パソコンで SD メモリーカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データじ I がの 
データを書き込んだりしないでください。カメラで再生できないだけではなく、カメラの機能に支障をきた 
すことがあります。 
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パンコンに巧緑ずる ( US 己接続) 


-撮影した画像をパソコンで表示させるのにが要なソフトウェア- 

このカメラで撮影した画像をパソコンで表示させるには、1^下のソフトが必要です。 

JPEG 画像（エコノミー-スタンダード • ファインで撮影された画像） 

最後に r . jp 邑」が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフト等で開くことがでをます。 
お持ちでない場合は、付属のディマージュソフトウェア CD - R 日 M か5 「DiMAGE Viewer 」 を 
インス I -ールしてお使いください。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

TIFF 画像（スーパーファインで撮影された画像） 

最後に 「. tif 」 が付いているファイルで、一般的な画像表示ソフト等で開くことがでをます。お 
持ちでない場合は、付属のディマージュソフトウェア CD - R 日 M か5 「DiMAGE Viewer 」 をイ 
ンス I -ールしてお使いください。一 DiMAGE Viewer 使用説明書参照 

WAVE ファイル（ボイスメモ/アフレコで画像に付けた音声、音声記録で録音した音声） 
最後に r . wav 」 が付いているファイル。日 S に付属の音声再生ソフト （Windows Media 
Player . QuickTime 円 ayer 等)で再生でをます（画像と同時に再生することはでをません）。 

MOV (ムービ ー） ファイル（動画） 

最後に r . mov 」 が付いているファイルで、再生するには動画再生ソフト QuickTime Player が 
必要です。 Windows ® で、お使いのパソコンにインス!-ールされていない場合は、付属のディ 
マージュソフトウェア CD - R 日 M か5インス!ルしてお使いください。 - P .186 
♦ Macintosh の場合、通常 QuickTime はインス!ル済みですので、そのままで再生が可能です。 

サム ネール 画像 

最後に r . thm 」 が付いているファイルです 。 DiMAGE Viewer のサムネール表示用です。 


《 DiMAGE Viewer は Mac OS 狂61；(前の Mac OS には対応しておりません。また2002年已月現 
在、 Mac 日 SX にも対応しておりません。 
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パソコンにお馬する （ USB 巧続) 

f Windows ®98/9 S Second E ： 灶 tion をお使いの場合 


Windows ®98/98 Second Edition をお使いの場合、付属のディマージュソフトウェア CD - ROM か 
5、パソコンにドライバをインストールする必要があります。 



4-パソコンを再起動しまず。 
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参このカメラ （DiMAGE FIDO ) で Winclows ®98/98 Second Edition 用のドライバをインス! -- ルした後 
に、ミノルタ DiMAGE 7 i / X /7/ 已 / S 304/2330の Windows ®98/98 Second EcHtion 用ドライバをイ 
ンス I -ールすると、 USB 接続が認識されなくなることがあります（逆は問題ありません)。両方お持ちの場 
合は 、 DiMAGE F 1 日0のドライバをインス I ルするだけで上記のデジタルカメラすベての US 目接続がで 
さるよラになります。 

参お使いのパソコンの環境によっては、インス!ル中に Windows システム CD - R 日 M をセットするようメ 
ッセージが表示されることがあります。この場合はディマージュソフトウエア CD - R 日 M を Windows シス 
テム CD - R 日 M に差し替え、メッセージに従って操作してください。 

* インス!-ール後、接続時に！;(下の画面が現れた場合は、らう一度ドライバをインス!-ールする必要があり 
ます。一次ページ 



パソコンに接続する ( U 5 B 接続) 
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パソコンに擦馬する （ USB 巧続） 


パンコンに巧緑ずる ( U 5 B 接続) 
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パソコンに擦馬ずる （ USB あ続) 


USB ケーブルの取り外し-接続中の力ードの交換 


US 巳ケーブルを取り外す場合は、まず L ソ下の操作を行なってください。 
パソコンに接続した状態でカメラ内のカードを交換する場合も、まず 
拟下の操作で US 巳ケーブルを取り外してか5交換してください。 


Windows ® XP 、 Me 、 2000 Professional の場合 

お使いの Windows ® によって表示や文言が異なりますが、基本操作は 
同じです。 

1. カメラの電源/アクセスランプが r 赤色で点滅していない」ことを確認 
します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている[八ードウエアの 
取り外しまたは取り出し]のアイコン(左図）を左クリックします。 

3. [ US 巳ディスクの停止] [ USB 大容量記憶装 
置デバイスを停止します（または安全に取り 
外します)]を左クリックします。 

4. 安全に取り外しでをるというメッセージが現 
れた5、[日 K ] をクリックします。 




ぶ - pm? の tfliu f 


>ド、 



. j J v » 巧— lu "…； in ぉ , 忙 




己.メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF 位置にしてカメラの電源を切ります。 
6. US 目ケーブルを取り外します。 
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パソコンに接続する ( U 5 己接続) 


>前ページの2で、アイコンの左クリックの代わりに、タフルクリックまたはちクリックら可能です。下の 
手順に沿ってください。 

1. 八ードウエアの取り外し画面が現れた!5、 US 巳を選択して[停山をクリックする。 

2. 八ードウエアデバイスの停止画面が現れた5、カメラを選択して [0 K ] をクリックする。 

五安全に取り外しできるというメッセージが現れた5、 [0 K ] をクリックする。 

4. メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF 位置にしてカメラの電源を切る。 

5. US 巳ケーブルを取り外す。 


Windows ®98 または98 Second Edition の場合 


1. カメラの電源/アクセスランプが「ホ色で点滅していない」ことを確認します。 

2. メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを日 FF 位置にしてカメラの電源を切ります。 

3. US 巳ケーブルを取り外します。 


Macintosh の場合 



1. カメラの電源/アクセスランプが「赤色で点滅していない」ことを確認します。 

2. カードのアイコンをゴミ箱へ移します（ドラッグ&ド□ップします）。または、 
カードのアイコンをクリックして選択し、[ファイル]メニューの[片付ける]を 
選びます。 

3. メインスイッチ/モード切り替えダイヤルを OFF 位置にしてカメラの電源を切 

ります。 [ 

4. US 巳ケーブルを取り外します。 


重 II 己 

セツトアップ 
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パソコンに擦馬する （USB あ続) 


[ _ USB 接続びできないときは_ J 

Windows ® をお使いの場合で、カメラをパソコンに接続してもカメラ内のカードが認識されなかった 
場合は、似下の方法で US 目ドライバをいったん削除（アンインス!-ール）し、その後再度接続してくだ 
さい。 

弊社ホームぺージもご覧く ださい。 http :// www . dimage . nninolta . co . jp / 



1. カメラに力ードを入れ、カメラとパソコンとを接続します。一 P . 172、173 
♦パソコンにはデジタルカメラ1;!外の周辺機器を接続しないでください。 

2. パソコンのデスクトップ上にある[マイコンピュータ]のアイコンをちクリックし、[プ□パティ （ B )] を 
選びます。 

♦ Wiridows ® XP でデスクトップ上に[マイコンピュータ]のアイコンがない場合は、[スタート]一[コント□-ル 
パネル]一（[パフオーマンスとメンテナンス])一[システム]と選択してください。 

3. 「システムのプ□パティ」ウィンドウび表示されるので、[八ードウエア]のタブをクリックし、続いて 
その中の[デバイスマネージャ]をクリックします。 

4. [その他のデバイス]または [ USB コント 
□ーラ]にカメラ名称を含む項目び表示さ 
れますので、その項目を選びます。 

•項目の左側に「+」が表示されているときは、 

まず「+」をクリックしてください。 

♦カメラ名称を含む項目が見当たらない場合 
は、「？」マークで表示されている項目を選ん 
で < ださい。 

5. デバイスマネージャ画面の上部にある[操作 
( A )] メニューか5 [削除 ( U )...] を選んでク 
リックします。 

6. 削除の確認画面が現れるので、 [ 0 K ] を 
クリックします。 

7. カメラの電源を切り、パソコンを再起動さ 
せます。 
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パソコンに接続する ( USB 接続) 


Windows ® Me 、 98、 98 Second E dition の場合 


1. カメラに力ードを入れ、カメラとパソコンとを接続します。一 P . 172、173 
♦パソコンにはデジタルカメラ!^ソ外の周辺機器を接続しないでください。 

2. パソコンのデスクトップ上にある[マイコンピュータ]のアイコンをちクリックし、[プ□パティ （ B )] 
を選びます。 

3. 「システムのプ□パティ」ウィンドウび表示されるので、[デバイスマネージャ]のタブをクリックし 
ます。 

4. [その他のデバイス]または[ユニバ [ 

—ヴルシリアルバスコント□—ラ] I し が 怖 S ■がか||、-の!^班咐 H ■が T 叩ぶ J 
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QuickTime ™ のインストール ( Windows ® のみ) 


動画の再生には QuickTime 等の動 
画再生ソフトウエアが必要です。 
Windows ® でお使いのパソコンに 
インス I -ールされていない場合は、 
付属の CD - R 日 M か5インス I -ール 
してください。 

♦ Macintosh の場合、通常は 
QuickTime はインス I ル済みで 
すので、そのままで動画再生が可 
能です。 


- QuickTime 己。システム条件-、 

• Pentium ® プ□セツサを搭載した PC 互換コンピユータ 

♦ 32 MB 1； (上のメモリ （ RAM ) 

♦ Winclows ®9已/98/ NT / Me /2000/ XP 才ぺレーティングシス 
テム 

参 Sound Blaster およびその互換ヴウンドカード、スピーカー 

• DirectX ノ（ージョン 3.0 じ(降推奨 


QuickTime のインストール 



1•デイマージユソフトウェア CD - ROM をパソコンの 
CD - ROM ドライブにセットしまず。 

• しば5くすると左の画面が現れます。 

2. [ QmckTime インストーラの起動]をクリックし 
まず。 

3. 画面の指示に従い、インストール作業を巧ないまず。 
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QuickTime ™ のインスト■ル ( Windov ]/ がのみ) 


适言 

セットアップ 









そのが 
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このカメラと組みさねせて使用でをるアク七ヴ u — 


AC アダプター AC -6 

屋内など AC 電源が使える場合は、 AC アダプターの使用が便利です。 



接続するときは、メインスイッチ/モード切り曾えダ 
イヤルを OFF に合わせた後、端子カバーを開けて、 
DC 電源入力端子に AC アダプターのプラグを差し込 
みます。 


•詳しくは AC アダプターの使用説明書をご覧ください。 

• このカメラには AC - 日外の AC アダプターは使用しない 
でください。 


カメラケース CS - DG 200 

デイマージュ F 1 00専用のカメラソフトケースです。 


本ミネックストラップ NS - DG 200 

上質な本革を使用した、首下げ用のストラップです。（ストラップ長： 47 cm ) 

IR リモコン RC -3 

カメラか5離れた位置か5撮影することができます。 
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■ジ-覧 


メッセージ 

原因 

対処 

ぺージ 

カードが入ってい 
ません。 

カードが入っていないと、撮影や 
再生はでさません。 

カードを入れてください。 

22 

カードが□ックさ 
れています。 

SD メモリーカードが書さ込み禁止 
になっている。 

カードのライトプ□テクトスイッ 
チを上げてください。 

22 

このカードは使え 
ません。 

カードをフォーマット（初期イヒ）してください。それでち同じメッセージ 
が出る場合は、カードを交換してください。 

1已3 

日付•時刻を設定し 
て < ださい。 

一定時間電池を抜いたままにして 
おいたので（目安として1時間程 
度)、曰時の設定が失われた。 

日時を再設定してください。 
(お買い上げ後に初めて使用すると 
さちこのメッセージが現れます。） 

167 

画像がありません。 

画像が記録されていないカードを 
入れて再生モードにした。 

画像の記録されているカードを入 
れるか、先に撮影を行ってくださ 
い。 

-- 

表示でさない画像 
です。 

他のデジタルカメラで撮影した画像などは表示できない場合があります。 

-- 

音声を上書さしま 
すか。 

すでにボイスメモ、または、アフレ 
コで音声を付けた画像に、さらに 
アフレコしよラとしている。 

ボイスメモ、または、アフレコは！ 
つしか録音できません。新しい音 
声を上書さすると、ちい音声は削 
除されます。 

129 

コマ指定してくだ 
さい。 

「消去」「プ□テクト」「画像コピー」 
等で[コマを指定]を選択したのに、 
コマを選ばずに実行した。 

[コマを指定]を選んだとさは、捜 
査の対象となるコマを十字キーの 
上キーで指定してください。 

12已 

127 
133等 

プ□テクトされて 
います。 

プ□テクト（誤消去防止の設定）さ 
れた画像を消去しようとしている。 

消去する場合は、先にプ□テクト 
を解除してください。 

12巨 
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あれ？と思つたとをは 


故障かな？と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでち調子が悪いとをや分か5ない 
ときは、裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにお問い合わせください。 


症状 

原因 

対策 

V - グ 


カメラをテレビに接続している 

接続中は液晶モニターの表示は消灯します。 

- 

液晶モニター 
が真っ暗にな 

電池が消耗している 

電池を交換してください。 

20 

る 

パワーセーブが作動した 

液晶モニターは30秒上、上面データパネルは 

1分上何ち操作をしないでいると、節電のた 
め自動的に消なします。 

21 

液晶モニター 
が白黒になる 

カラーモードが旧 & W (白黒)]に 
なっている 

マニュアル撮影モードのメニューの「応用2」 
タブでカラーモードを [ Color (カラー)]または 
[ VIVID (ビビッド)]に設定してください。 

97 

98 

才ートフオー 

オートフオーカスの苦手な被写体 
( P .32) を撮ろうとしている 

フオーカス□ック撮影、または、手動によるピ 
ント合わせで撮影してください。 

32 

84 

カスでピント 
が合わない 

被写体に近づさ過ざている 

カメラより約己 OcmlU 上離れたらのにしかピント 
が合いません。それ上近くを撮影する時には、 
デジタル撮影シーンセレクターのマク□をお使 
いください。 

28 

37 

38 

000が表示さ 
れシャッター 
が切れない 

カードがいっぱいである 

画像を消去するか、カードを交換してください。 

124 

22 


(次ページに続< 腐0 
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あれ？と足 I つたとをは 


あが？と历つたとまは 


症状 

原因 

対策 

K う、' 

シャッターが 
切れない（撮 
影でさない） 

大さいサイズで高画質に272 X 

17日4のスーパーファイン画質な 
ど）の画像を撮影した 

カードへの書さ込みにしばらく時間がかりま 
す。「カードに保存中」というメッセージが消え 
るまで撮影はしばらくお待ちください。 

56 

シャッター速 
度と絞り値が 
ホ<表示され 
る 

被写体が明る過ざ、または暗過ざ 
て、カメラの測光範囲またはシャ 
ッター速度や絞り値の範囲を超え 
ている 

明る過ざるときは、被写体を暗くします。暗過 
ざるときは、フラッシュを発光させるか、被写 
体を明るくします。 

- 

A モードでシャ 
ッター速度が 
ホ<表示され 
る 

被写体が明る過ざ、または暗過ざ 
て、シャッター速度の範囲を超え 
ている 

シャッター速度が白く表示されるよラに絞り値 
を設定してください。 

72 

S モードで絞り 
値がホ<表示 
される 

被写体が明る過ざ、または暗過ざ 
て、絞り値の範囲を超えている 

絞り値が白く表示されるよラにシャッター速度 
を設定してください。 

74 

フラッシュ撮 
影したらのが 
全体的に暗い 

フラッシュ光の届く範囲で撮影し 
なかった 

フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届く範囲 
内で撮影してください。 

34 

95 

写真がブレて 
いる 

暗いところでフラッシュを使わず 
に撮影したので、手ブレを起こし 
た 

シャッター速度が遅くなるので、王脚を使用し 
てください。フラッシュを使ラ方法らあります。 

- 

写真の一部が 
切れている 

デジタル撮影シーンセレクタの 
「マク□」で、ファインダーで構図 
をミ夫めて撮影した。 

デジタル撮影シーンセレクタの「マクロ」では、 
ファインダーで見る画面と撮影される画面には 
ズレが生じます。液晶モニターで構図を決めて 
撮影してください。 

38 


症状 

原因 

対策 

V -シ、、 

画面の一部に 
黒っぽいらの 
が写っている 

レンズ部分に指がかかつていた 

ファインダーを使って撮影すると、レンズに指 
がかかっていてら見えないことがあります。指 
がかか5ないようにして撮影してください。 

25 

光源や光がに 
じんだり、さ 
れいに再現さ 
れない 

レンズが巧れている 

レンズ前面をクリーニングしてください。撮影 
時にはレンズ面に触れないようにしてください。 

197 

パソコンが力 
-ドを認識し 
ない 

USB ドライバのインス1-ールに失 
敗した 

-度 ドライバをアンインス1-ールしてか！5、再度 
接続（または、再インストール）してください。 

184 
18己 

画像が記録さ 
れていない 

画像の記録中にカードを取り出し 
た 

電源/アクセスランプが赤色で点滅中は、カード 
を取り出さないでください。 

23 

プリント指定 
がでさない 

動画を指定しようとしている 

動画はプリント指定でさません。 

134 

カメラが正常 
に作動しない 

一度カメラの電源を OFF にして再度 ON にしてください。それでら直5ない場合は、カメラ 
の電源を OFF にして電池を一度取り出し、入れ直してください。 AC アダプター使用時は、 
一度プラグを抜いて、差し込み直してください。温度が上がっているとさには、カメラの温 
度が下がってか5これ5の処置を行なってください。それでら直5ない場合や何度ち繰り返 
す場合は故障ですので、お買い求めの販売店または裏表紙記載の製社フォトサポートセンタ 
一にご相談ください。 
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取り扱い上のを意 


[ _電池について_ J 

•電池の性能はイ氏温になるほど低下します。低温下では、新品電池を使ラ、予備の電池を保温しておいて交互 
に使ラ、などに留意してご使用ください。 

ニッケル水素電池は低温での性能低下が少ないので、寒を地ではニッケル水素電池の使用をおすすめします。 
また、低温のために性能が低下した電池でら、常温に戻せば性能は回復します。 

• ニッケル水素電池をご使用のときは、長期間使用しなし觸合は電池を巧き取ってください。入れたままにしてお 
くと、源厕れにより電池室を損傷する原因となります。 

♦いったん容量切れになった電池はかな5ず交換してください。容量切れ後、しば5く待って、わずかなが5 
容量が回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラが正常に作動しない場合があります。 


〔 使用温度について ） 

• このカメラの使用温度範囲は〇〜40たです。 

♦直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

♦カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のよラな寒い屋 
外か5暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り出し 
て密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてか5カメラを取り出してください。 


( _プリント指定 （ DPOF ) について^ I 

•他のデジタルカメラで DPOF 設定したカードをこのカメラに入れると、他のカメラでの設定はキャンセルさ 
れます。 

•他の DCF 対応のデジタルカメラで撮影した画像の入ったカードをこのカメラに入れた場合、他のカメラで撮 
影した画像（他の DCF 対応デジタルカメラによって作成されたフォルダ内の画像）に対しては DPOF の設定 
はでさません。 
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取0扱い上のま意 


[ _ SD メモリーカード、マルチメディアカードについて_ J 

•下記の場合、記録されたデータが消去（破壊）されることがあります。データの消去については当社は一切の 
責任を負いませんので、あ5かじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア（八ードディスク、 
CD - ROM 等）にバックアップを取っておくことをおすすめします。 

1. お客様または第兰者がカードの使い方を誤ったとさ 

2. カードが静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 

3. カードへのアクセス中（記録中、フォーマット中など）に、カードを取り出したり、機器の電源を切 
ったとさ 

4. 長期間カードの書さ換えがないとさ 

己.カードの耐用回数を超えて書さ換えを行ったとさ 

♦カードをフォーマット（初期化）すると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータは必ず 
バックアップを取ってください。 

•カードには寿命がありますので、長期間ご使用になるとデータの記録や再生ができなくなる場合があります。 

このとさは新しいカードをお買い求めください。 

•強い静電気や電気的ノイズの発生しやすい環境でのご使用、保管は避けてください 
• 曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えないでください。 

•強い静電気や強い衝撃によってカードが破壊され、データの記録や再生がでさなくなる場合があります。こ 
のとさは新しいカードをお買い求めください。 

• 端テ部に手や金属で触れないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。 


(次ページに続< 豚) 
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取り扱い上のま意 


[ _液晶 モニターについて _ J 

♦液晶モニターは精密度の高い技術でつく5れていますが、極めてわずかなが5画素欠けや常時点灯するらの 
があります。 

♦液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。 

•寒いところで使ラと、始めは画面が通常より少し暗くなります。カメラ本体内部の温度が上がってくると、 
通常の明るさになります。 

•液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、高温下で表示が黒くなったりすることがありますが、常温 
に戻せば正常に作動します。 

♦液晶モニターに指紋等が付着して巧れたとさは、乾いた柔5かい巧で、傷などがつかないよう軽くふいてく 
ださい。 


[ _その他_ J 

♦カメラに強い衝撃を与えないでください。 

•パ’ッグなどに入れて持ち運ぶとさは、カメラの電源を切ってください。 

•このカメラは防水設計にはなっていません。請れた手で電池や SD メモリーカード/マルチメディアカードの 
出し入れ、カメラの操作をしないでください。 

海辺等で使用されるときは、水や砂がかか5ないよう特にま意してください。水、砂、ホコリ、塩分等が力 
メラに残っていると、故障の原因になります。 

•直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置しないでください 。 CCD (撮像素子）の性能を損なラこ 
とがあります。 

♦あなたがデジタルカメラで撮影したらのは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使 
用できません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってら、撮影を制限し 
ている場合があります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する 
場合 m 外はご利用いただけません。 
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手入れと保管のしかた 


[ _手入れのしかた_1 

•カメラの外側を清掃するとをは、柔らかいをれいな乾いた巧で軽くふいてください。砂がついたとさは、こすると 
カメラに傷をつけますので、ブ□アーで軽く吹を飛ばしてください。 

•レンズ面を清掃するとさは、ブ□アブラシでホコリ等を取り除いてください。巧れがひどい場合は、柔！5かい巧や 
レンズティッシュにレンズクリーナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くように軽くふいてください。レン 
ズク IJ ーナーを 直接レンズ面にかけることはお避けください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むクリーナーは絶対に使用しないでください。 

• レンズ面に直接指で触れないでください。 


[ _保管のしかた_ J 

♦涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保管してください。長期間の保巧には、 
密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。 

•長期間使用しないとをは、カメラから電池やカードを取り出してください。 

• 防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでください。 

•保管中も時々電源を入れて、シャッターを切るようにしてください。また、ご使用前には整備点検されることをお 
すすめします。 

^ 海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは ) 

♦前もって作動の確認、またはテスト撮影をしてか！5ご使用ください。また予備の電池を携帯することをおすすめし 
ます。 

•万一このカメラを使用中に、撮影でさなかったり、不具合が生じた場合の補償についてはご容赦ください。 

^ アフターサービスについて I 

♦本製品の補修用性能部品は、生産終了後7年間を目安に保有しています。 

•製品の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、修理依頼品を「アフターサービス 
のご案内」に記載のサービスセンター•サービスステーションにお持ち込みください。 
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主な性能 


まな性能 


形式 

撮像素テ 
有効画素数 
レンズ構成 
開放絞り値 
設定可能絞り値 
焦点距離 
撮影距離 


乂ーム方式 
フオーカス方式 
フオーカスモード 

AF フレーム 

露出モード 
デジタ感影シ-ンセレクタ- 


画像エフ I クト 
測光方式 
露出制御範囲 
シャッター 

ホワイトバランス 
露出補正 


フラッシュ内蔵コンパクトタイプデジタルカメラ 

1/1 .8 型総画素413万画素インターライン CCD 、 補色フィルター付き 

39己万画素 

7群8枚 

F 2.8 〜 F 4.7 

広角： F 2.8 〜 F 8.0( l /2 ステップ毎)、望遠： F 4.7 〜 F 8.0( l /2 ステップ毎） 
7.8 〜 23.4 mm (3 己 mm フイルム換算： 38〜1 14 mm 相当） 

広角： 0.5 m〜oo ( CCD 面か5)、 0.4 日 m 〜〇〇 (鏡！]先端か 5) 

望遠： 0.5 m〜oo ( CCD 画か5)、 0.4 日 m 〜〇〇 (鏡！]先端か 5) 

マク□時（焦点距離 23.4 mm ) : 20 cm 〜日 0 cm ( CCD 面か5)、1 4.5 cm 〜日4.己 cm 
(鏡洞先端か 5) 

最大撮影倍率: 0.17 (35 mm フィルム換算で 0.74 倍相当） 

最大撮影倍率時の被写体サイズ：約42.0 X 31.7 mm 
電動ズーム 
映像 AF 方式 


フラッシュ制御方式 
フラッシュモード 


内蔵フラッシュ連動距離 
内蔵フラッシュ充電時間 
ファインター形式 
ファインター視野率 
アイポイント 
ファインダー倍率 
A / D 変換 bit 数 
記録媒体 

記録ファイルフオーマット 


Exit Print 


TTL 調光 

AUTO 撮影時および P モード時：自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、発光 

禁止 

A / S / M モード（マニュアル撮影)時：強制発光、赤目軽減強制発光、発光禁止 
広角：約0.5〜 2.9 m 、 望遠：約0.5〜1 .7 m ( CCD 位置より、撮影感度オート時) 
約己秒 

実像式光学ズームファインダー 
約800/〇 

21.4 mm (最終光学面より）、 18 mm 脂眼枠より） 

0.3己〜1.00倍 
12 bit 

SD メモリーカード、マルチメディアカード 
JPEG 、 TIFF、Motion JPEG ( MOV 、 音声付き )、 WAVE 
DCF 1.0 準拠 DPOF ( ver .1.1) のプリント機能に対応 
対応 


オートフオーカス（追尾 AF 、 ワンショット AF )、 フルタイム AF 選択可能、マニュ 
アルフオーカスに切り替え可能 

ワイドフオーカスフレーム（エリア AF )、 □ーカルフオーカスフレームに切り替え 
可能（フオーカスエリアセレクト機能） 

P (プ□グラム)、 A (絞り優先 )、 S (シャッター速度優先 )、 M (マニュアル） 

フルオート（自動選択)時：ポートレ ー K スポーツ、風景、夕景、夜景 
任意選択時：マクロ、ポートレート、スポーツ、風景、夕景、夜景ポートレート • 
夜景 

カラーモード、シャープネス、コントラスト、彩度の各調整が可能 
多分割測光 （25 目分割)、スポット測光 
広角： EV 1 .0 〜1日、望遠： EV 3.0 〜1日 

CCD 電子シャッターと電子制御メカニカルシャッター併用シャッター速度： 

巳 UL 巳慮長1己秒)、4秒〜1/1000秒 

オート、プリセット（昼光、白熱灯、堂光灯、曇天)、カスタム設定 
±2 EV (1/3 EV ステップ） 


PIM 

(Print Image Matchin 旨 j 
記録画素数 
カラーモード 
画質モード 

シャープネス 
コントラスト 
彩度 

Exit Ta ぎ肩報 


対応 

2272 X 1704、1600 x 1200、1280 x 960、 640 x 480 
VIVID (ビビッド）カラー、標準カラー、モノクロ 

エコノミー ( EC 0 N .)、 スタンダード （ STD .)、 ファイン （ FINE )、 スーパーファイ 
ン （ S . FIN ) 

ソフト、標準、八ードの3段階に調節可能 
強い、標準、弱いの3段階に調節可能 
あざやか、標準、おちついたの3段階に調節可能 

撮影年月曰時刻、撮影条件（露出モード、シャッター速度、絞り値、露出補正値、 
測光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、ホワイトバランス、焦点距離等)、 
色空間情報 
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主な性能 


まな性能 


消去機能 

フオーマット機能 
曰付写し込み機能 
液晶モニター 


表示内容 


拡大再生 

連続撮影 

セルフタイマー 
ブラケット撮影 
リモコン撮影 
動画 


音声 


デジタル ズーム 
画像コピー 
E メール画像作成 
操作音 


あり （1 コマ/全コマ/指定コマ）クイックビュー時の消去可能 
誤消去防止機能：あり （1 コマ/全コマ/指定コマ） 

あ0 

あり写し込みなし選択可能 

38mm (1 .己型）低温ポリシリコン TFT カラー 

モニター画素数：11万画素 

視野率：約100% 

モニター輝度：調整可能（±己段階） 

撮影時：ライブビュー、各種状態表示、アフタービュー 

再生時：再生画像 （1 コマ、インデックス日コマ、スライドショー、動画)、各種状 
態表示 

1.己倍か5曰.0倍まで、0.己倍刻み十字キー中央の実行ボタンで、拡大縮ル画面 
^移動画面切り替え可 

約1.己コマ/秒（シャッター音なし)、約1 .2 コマ/秒（シャッター音あり） 

連続撮影速度は撮影条件によるスーノ くーファインは連続撮影不可能 
約10秒 

露出ず5し量：1.0 EV、 0.己 EV、0.3EV 枚数： 3枚 
別売アクセサリー RC-3 使用により可能 

ファイル形式： Motion-JPEG (MOV)、 記録画素数： 320x240、フレームレー 
卜：1己フレーム/秒、録画時間：1クリップあたり最大3己秒 
モノラル音声付さ、再生時音量調節可 

静止画のボイスメモ時の記録時間：己秒/1己秒選択可能、モノラル 
静止画のアフレコ時の記録時間：最大1己秒、モノラル 
ボイスレコーディング（音声のみ）時の記録時間：最大30分、モノラル 
再生時音量調節可 

1.2 己倍か52.己倍まで、 0.2 己倍刻み 
あ0 

あり：日 40X480 にサイズ変更してコピー 

3段階切り替え可、ダイヤル/ボタン/キー操作音とシャッター音は、機械音と電子 
音とを選択可、操作音なしら選択可 


使用電池 


外部電源 
連続動作時間 

撮影可能コマ数 


PC 用インターフェース 
対応 0S 

AV 出力 
大ささ 
質量（重さ） 


二酸化マンガンリチウム電池 CR-V3 XI 本、または、単3形ニッケル水素電池 X 
2本 

DC 3V (AC アダプター使用時） 

連続再生：約240分 （CR-V3 使用時） 


約120分（ニッケル水素電池 （1700mAh) 使用時) 



液晶モニター ON (点丹） 

液晶モニター OFF (消灯） 

CR-V3 使用時 

約220コ7 

約日20コマ 

ニッケル水素電池使用時 

約120コ7 

約320コマ 


当社試験条件による（画像サイズ： 2272X1 704、画質：スタンダード、アフタ 
ービュー：なし、ボイスメモ：なし、フラッシュ使用：己0%、ニッケル水素電池 
は1700 mAh タイプを使用） 

USB (ver.l.l) 

Windows®XP/2000 Professional/Me/98 Second Edition/98 

Mac OS 8 .日〜 9.2.2 / Mac OS X vl0.1 ~ 10.1.3 

NTSC/PAL 切 0 替え可 

111 (幅） X 己 2.3 (高さ） X32 嫂行） mm 

約18己呂（電池、 SD メモリーカード別） 


本書に記載の性能は当社試験条件によります。 

本書に記載の性能および外観は、都合により予告なく変更することびあります。 
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索引 


索引 


数字000と表示されたとさ 24 

1コマ再生 114 

1コマ撮影 47 

A AC アダプター 189 

A 巧ード 80 
A Vケーブル 120 

A モード 71、72 
目 巳 W (カラーモード） 96. 98 
D DCIM 156 

DP0F (プリント指定）134〜138 
E EC0N 個質） 己己、己日 

E メ ー j レ用画像作成 144〜149 

F FINE (画質） 己己、己日 

FULL 個像サイズ） 54、己6 

I ISO 94、9己 
J JPEG 56 

M MF (マニュアルフオーカス） 84、8己 

MISC 156 
MOV 1己日、177 
M モード 74、7己 

N NTSC 121 
P PAL 121 
巧ード 71 

Q QuickTime 18日、187 
R RC-3 48 
S SPIN (画質） 己己、己日 

SD メモリーカード（出し入れ） 22、23 

SD メモリーカード（フオーマット） 1己3 

STD. (画質） 己己、己6 
S モード 73、74 
T TIFF 56 


U US 巳接続 171〜18己 

V VIVID (カラーモード） 9日、98 

W WAV (WAVE) 59. 177 

あ赤目軽減自動発光 日3 

赤目軽減強制発光 日3 

明るさ調整（液晶モニター） 1己2 

アフタービュー 104、10己 

アフレコ 128 
いインデックス再生 11日 

インデックスプリント 138 

え液晶モニター（全表示） 13〜1己 

液晶モニターボタン 44、11日 

エコノミー個質） 己己、己目 

お音声記録 110〜112 

音量 115、118、162 
か力ード（出し入れ） 22、23 
カード（フオーマット） 1己3 

拡大再生 119 

画質 己己、日日 

カスタムホワイトバランス 78、79 

画像エフェクト 9目〜101 
画像サイズ 己4、己日 

カラーモード 9日、98 
き強制発光（フラッシュ） 40、日3 

く クイックビュー 17、41 

クイックビュー消去 42、122 

け言語設定 155 

こ光学ズーム 27、日1 

誤消去防止 12目、127 

コピー 139〜143 


コンテイニユアス AF 89 

コントラスト 9日、100 

さ彩度 96、101 

撮影データ表示 117 

撮影残り画像数 24 

撮像感度 94、9己 
し自動再生 130〜133 

自動追尾 AF 27、29, 30、32 
絞り優先モード 71 

シャッター速度優先モード 73 

シャッター音1日1 
シャープネス 9日、99 

消去（再生モード時） 122 

消去（クイックビュー時） 17、42 

初期化 1己3 

すスーパーファイン（画質） 己己、己日 

スタンダード（画質） 己己、己日 

ストラップ 19 
スポーッ 3己、37、39 

スポット測光 93 
スライド シヨー 130〜133 

せ設定値リセット 1目3 

セットアップモード設定一覧 1己1 

セルフタイマー撮影 47、48 

そ操作音 160 

測光モード 92、93 

た多分割測光 93 

ち調光距離（フラッシュ光の届く距離）34、9己 
長時間露光 10日 

つ追尾 AF 80〜82 

てテ''シ''タル撮影シ-ンセレクタ- 35、37〜40 


デジタルズーム 日0、日1 

テレビに映して見る 120 

電池（入れ方） 20 
電池（容量の確認） 21 

と動画再生 118 

動画撮影 107〜109 

ドライブモード 46-52 

に日時設定 1日7、1日8 

は発光禁止（フラッシュ） 日3 

パソコンへの接続 171〜18己 

バルブ撮影 106 

パワーセーブ 21 

パワーセーブ（時間変更） 1己4 

半押し（シャッターボタン） 25 

ひ日付写し込み 102、103 

曰付並び順の変更 1日9 

ヒストグラム表示 117 

ビデオ出力形式 121 

ビビッド（カラーモード） 9日、98 

ふファイルサイズ 己7 

ファイルとフオルタ' 1己日、157 

ファイル No. メモリ 1己9 

ファイン（画質） 己己、己目 

ファインダー 25 

風景 3己、37、39 

フオーカス表示 31 

フオーカスエリアセレクト機能 8日、87 

フオ-カス D ック撮影（自動追尾 AF の解除） 32、33 

フオーマット 1己3 

フオルタ'構成 1己日 

フオルタ'形式の選択 1己8 
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索引 


ブラケット撮影 46、己1 

フラッシュ光の届く距離 34、日己 

フラッシュ撮影 34 

フラッシュ表示 34 

フラッシュモード 日2 

プリント指定 134〜138 

フルタイム AF 88、89 

フルトトテ''シ''タル撮影シ-ンセレクタ- 35. 36 

プ□グラムモード 70、71 

プ□テクト 12目、127 
ほボイスメモ 己8、己9 

ボイスレコーディング 110〜112 
ポートレート 3己、37、38 
ホワイトバランス 7日、77 

まマクロ 3己、37、38 

マニュアルフオーカス 84、8己 

マニュアルモード 74、7己 

め メニュー設定一覧（再生モード時） 123 

メニ: L- 設定一覧 （AUTO 撮影トト''時） 45 

メニ: L- 設定一覧 （7 こュアル撮影モ-卜''時）日7〜69 
や夜景 3日、37、40 

夜景ポートレート 3己、37、40 

ゆ夕景 3己、37、40 
りリモコン撮影 47〜49 

れ連続撮影 46、己0 

ろ □ ーカルフオーカスフレーム 32、8日 

露出ず5し撮影 46、己1 

露出補正 目4 
露出モード 70-75 
ねワイドフオーカスフレーム 32、8日 

ワンショット AF 81 
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